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> لقصرصلك الابقد اليك وورياض الاحفشال 


الأمداف 


نعين يعض الأ باستخدام 
+ د بين أوزان ب الأجسام ب 


الزتبركى. 
+ نقارن بين الكتلة والوزن. ‏ 


ك صبع قادرا على أن: 


الميزان 


إن هذه العبارة المدونة على عبوة الدقيق المقابلة غير دقيقة 
علميًا؛ لأنها تعبر عن الكتلة وليس الوزن والصحيخ أن 

يكتب على هذه العبوة تحتوى على كتلة - كيلو جرام دقيق. 
© مفهوم الكتلة: 


91097 عدب مب سه 


لاحظ الصور التالية ستجد أن : 

-١‏ كتلة الموز ستتوقف على 

كميته وهذا يعنى أن الكتلة 
تتوقف على كمية المادة. 

-١‏ تتساوى كتلة البيض مع 
يتن البيض هع : ١7‏ جرا متساويتين من المادة. يقزن الكشاف مع ٠١ ١‏ جراما 

الفصل الدراسى الأول 


752727 تتوقف كتلة الجسم على كمية المادة التى يحتويها » وكلما 


زادت كمية المادة زادت كتلتها. 


د يجي me‏ لي e‏ ۹ يي e۸۹ e‏ ۸ يي اخ me e e e e‏ ارا ل تراط 7227 2 ويا 
٠ '‏ الكتلة : هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ١‏ 
: ويساوق ١٠١٠١‏ جراص. : 


.مارج١٠١٠٠ الكيلوجرام ( كجم ) يساوى‎ ١ 
كيلؤجرام ) والرطل.‎ ٠١٠٠٠١ من وحدات قياس الكتلة أيضًا الطن ( يساوى‎ ۴ 
ٍ قباس الكقلة:‎ © 

الميزان الذى يناسب كمية 
المادة المراد قياس كتلتهاء حيث 
ق خم أتواح خط مسر 
ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر ميزان ذو كفة واحدة رس 
-١‏ الميزان ذو الكفتين ( المعتاد أو الحساس ) اواع مخطفة هن المولزين. 
المعتاد»ء وعند شراء المشغولات الذهبية يستخدم البائع الميزان الحساس» 


فلا يمكن استخدام الميزان الموجود عند بائع الخضراوات لقياس كتلة 


الذهب والعكس صحيح. 


23 الصف السادس الابتداتى 


سس اا ا 


عند استخدام الموازين يجب التأكد من نظافة كقة الميزان 
وأن يكون الميزان ثابتتا لا يهتز. 


-_١ 1‏ ميزان ذو كفتين. 
ل م ب الكقلة. 


ع -١‏ ضع الميزان أفقيا على منضدة ثابتة 
(حتى لا يتأثر يأى اهتزازات ). | 

١‏ - تأكد من نظافة الميزان من الداخل ومن الخارج. 

-٣‏ ضع الجسم المراد قياس كتلته فى إحدى الكفتين. 

-٤‏ استمر فى وضع الأثقال معلومة الكتلة فى الكفة الأخرى حتى 

تتوازن الكفتان. 

-٥‏ اجمع الأرقام المكتوبة على الأثقال » وسيكون مجموعها هو 
كتلة الجسم. 
نستنتج من هذا النشاط أن: 
كتلة الجسم تساوى مجموع 
كتل الأثقال معلومة الكتلة 
عند اتزان الكفتين. 


الفصل الحراسى الأول 


) هلل :تختلف االكقلة هين هكان الآخر؟ ( تأثير تغير المكان‎ ٠ 
عند قياس كتلة جسم ما.على سطح الأرضء ثم قياس كتلة نفس الجسم على‎ 
سطح القمر أو أى كواكب أخرى تجد أنها لا تتغير وذلك لأن مقدار ما يحتويه‎ 
الجسم من مادة تابت.‎ 


كتلة الجسم على ایی د کے كتكة تفس الجسم على سطح القمر = > كجم 
٠‏ مما سبق تتوصل إلى أأن: 
-١‏ الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 
۳- الكتلة ليس لها اتجاه تأثير. 


معلومة اثرائية 
توجد علاقة تربط بين كتلة الجسم و خركته » حيتث أنه كلما زادت كتلة الجسم 
فإنه يحتاج إلى قوة أكبر لتحريكه أو إيقافه . 


| 02220202020 يستخدم بائع المشغولات الذهبية الميزان ق‎ -٤ 
| ت ...ل هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.‎ 


| | الصف الشاحش الابتداني 


) لا پورجد اختلاف بين مفهوم الكتلة والوزن.‎ ١ 
) توجد علاقة بين كتلة الجسم وحركته.‎ - 
) جرام.‎ ٠٠١ الكيلوجرام يساوى‎ -۴ 
١ 
) 


؟ - تتساوى كتلة الأجسام على سطح الأرض وسطح القمر. 
۵۔ من أنواع الموازين الميزان ذو الكفتين والميزان ذو الكفة الواحدة. 


حم ا من اني ۰ كيلوجرام على سطح الارض» 


جک حر جر ر _ جر 


ا erer‏ ا لات اة + 
؟- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
۴- ما يكافئ كتلة لترًا من الماء المقطر ويساوى ألف جرام. . 
؟ - ما يوضع فى الكفة الأخرى للميزان عند تقدير كتلة كمية من الفواكه. 
2- نوع من الموازين يستخدم فى تقدير كتلة الفواكه والخضروات. 
س0 ا ا ا 
وجب التأكد سن وضع الميزان اف ع 5ة 
۳= توجد علاقة بين كتلة الجسم وحركته. 
؟- تتساوى كتلة الأجسام على سطح الأرض وسطح أى كوكب آخر. 
(ب) املا الجدول التالى: 
تعريف الكثلة | 


وخذة القنانس 


أدوات القنانتن 0 


الفصضل الدزاشى الأول 


من المعروف أن الأجسام الساكنة لا تتحرك ما لم تتُدفع أو تتُسحب 
( أى تؤثر عليه قوة ). 
© ما سبب سقوط الأجسام على الأرض؟ 
4 تسقط الأجسام نحو الأرض بتأثير قوة تجذبها إلى 
الأرض هذه القوة تسمى الوزن. 
+ يمكن الشعور بهذه القوة عندما تقوم برفع أى 
جسم عن سطح الأرض فإنك ستشعر بثقله 
نتيجة لقوة تجذيه نحو الأرض. 


٠ ْ‏ الوزن : هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائمًا تجاه مركز الأرض. ' 


SS ا‎ 

.) يقاس الوزن بوحدة ( النيوتن‎ ١ 

؟- النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ٠٠۰‏ جرام 
تقريبّاء وهذا يعنى أن قوة الجاذبية الأرضية 
المؤثرة على تفاحة صغيرة كتلتها ٠١٠٠١‏ جرام 
تقدر ب واحد نيوتن. 

( علمًا بأن مقدار الجاذبية الأرضية = ٠١‏ متر/ ثانية" ). 


© قياس الوزن: 
يستخدم الميزان الزنيركى فى قياس وزن الأجسامء 
وذلك بتحديد مقدار التمدد قى السلك الزنبركى الذى 
يعادل وزن الجسم. 


ميزان زنبركى - الجسم المراد قياس وزنه. - 
-١‏ أمسك الميزان الزنبركى من الحلقة العلويةء ثم ضع الجسم 
فى الخُطاف السُفلى أو اربطه بخيط. 
-١‏ اترك الجسم لينزل ببطء وستلاحظ 
أن الجسم يسحب الزنبرك لأسفل وتزداد قراءة التدريج. 
'- انتظر حتى يستقر الجسم» ثم اقرأ 
الرقم على التدريج وهذا الرقم هو وزن الجسم بالنيوتن. 


ل منت سن 


يمكن قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان الزنيركى؛ لأن وزن 
الجسم يسبب تمدد الزنبرك بمقدار يزيد كلما زاد وزن الجسم. 


فة تأثير كتلة الجسم على وزنهء نجرى النشاط التالى: 
ظ و نخاس ا تأثير زيادة الكتلة على الوزن . 


ىت -١‏ ميزان ذو كفتين. 
۰ ۲- ميزان زنبركى. 
۳- عدة أجسام مختلفة فى الكتلة. 


القصل الدراسى الأول 


((© الوحدة الا ولي © 


7 كزين الخطوتين السابقة بقتين اجك یا 
4- دون النتائج التى تحصّل عليها فى جدول. 


© على اقتراض أن النتائج هى: 


3# سنت من هنا ادان 


وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة كتلته 
( علاقة طردية ) وفق العلاقة التالية: 


الوزن بالنيوتن = الكتلة.( بالكيلوجرام) وجي( مقا والجانبية الارضتية ): 


عند استخدام القانون: 


الورن بالنيوتن د الكتلة ب راا ر 117 ١‏ 


| 8 


إذا علمت أن كتلة جسم تساوى ۰ ڪيلو جر امح. احسب وزنه بالتيوتن. 


الوزن بالنيوتن = الكتلة ( بالكيلوجرام ) × ٠١‏ | 
= ت بأ ع م وعرتيوين 


الصف السادس الابتداتى 


35 کک 
التحويل د ٠.‏ ا ج مد مل = ۰١‏ كيلؤجرام, 
الوزن بالنيوتن = الكتلة ( بالكيلوجرآم ٠١× ٠)‏ 
اه کم ١‏ اك فيودن. 
١١٠١ =‏ جرامء وعلى هذا يكون 
خا چ . ١ ٠.‏ کا یوق 
سبق أن عرفت أن كتلة الجسم مقدار ثابت لا يتغير فى أى مكان فى الكون» 
أما وزن الجسم يختلف باختلاف كتلة الكوكب أو ( القمر ) الموجود عليه الجسم » 
فكلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. 
لذلك : يكون وزن الجسم على سطح كوكب الأرض أكبر من وزن نفس الجسم 
على سطح القمر. 6889 
ج/ لأن كتلة كوكب الأرض أكبر من 
كتلة القمر. 
فصثلاً: إذا فرضنا أن وزن جسم على 
سطح الأرض يساوى 5٠٠‏ 
نيوتن» فإن وزنه على سطح 
القمر يساوى ٠٠١‏ نيوتن. 
5 ٤ء‏ 5 5 ل نه 0 
3 أى أن وزن الجسم على سطح القمر يساوى (_) سدس وزته على سطح الأرض. 
7 
8 چ 5 5 8 : : 5 
فيكون: + الوزن على القمر - الوزن على الأرض د 5 ۵ 
« الوزن على الأرضى. = الوزن على القمر × > 


الفصل الدرانسى الأول 


© الوحدة الول © 


6 إذا علمت أن وزن شخص على سطح الأرض ٦‏ نيوتن. احسب 


وزنه على سطح القمر. 


5 جسم كتلته على الأرض 5٠‏ كجمء احسب: 
١-وزنه‏ على الأرض. ”-وزنه على القمر. 7 كتلته على القمر. 
١٠. × 5. =‏ = 56.8 نيوتن. 
۲- الوزن على القمر = الوزن على الأرض. 


کے لسع کے ممم سن يج 
3 ددو ټل 


۳ كتلة الجسم على القمر = كتلته على الأرض ( 50 كجم )؛ لأن الكتلة مقدار 
ثابت لا يتغير بتغير الكوكب أو المكان. 


| 


-١‏ الوزن بالنيوتن 


0 8 0 SES RSL: 
ل ( جسم وزنه على سطح القمر © نيوتن › احسب:‎ 
4 33 2 


1 × الوزن على الأرض = الوزن على القمر‎ -١ 


ا الأرضر 
۷ الكتلة على الأرض _ الوزن على الارض 


يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب فقوة 
الجاذبية الأرضية تتناقص بابتعاد الجسم عن الأرض. 

الكوكب له وقل وزنهء فالشخص الموجود فى ظائرة أو 
منطاد عال لا يكون وزنه بقدر ما يزن على الأرض؛ 


لأن قوة شد الجاذبية الأرضية له تكون أضعفت. مقطاد, ر 


ج مقارنة بين الكتلة والوزن | 


ےس 


= 


مقدار ما يحتويه الجسم مر 
التعريف 2 8 7 : اا قووه جدب الارضصض للجسمح. 
0 


وحدة القياس الكيلو جرام أو الجرام. النيوتن. 
الصدز ار ذو الكفتيزة. -. المنددازة 
الميزان ذو لكفتين - الميزان واس اورقا ی 
ذو الكقة, الو دة 
تؤثر دائمًا فى اتجاه مركز 


. 
سيد 
ع 


¥ يذو قفسه وز ن الجسح. على ےا للا دعوم و و م م 1 
۴- النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ا الاي و ع ج 


للد قوة جنب لر نالم سي بورغ 


ممم عمسم مطم ع ممعم ملع ممه ع موه مر مومه وفرع ممجعء م مرح ممعرءة زعيء 


اتفصل الدراسى الأول 


© الوحدة الأولى‎ O 


س ۲: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (عذ) أمام العبارة الخظا: 
١‏ الكتلة بالكيلوجرام = الوزن بالنيوتن × .٠١‏ 
؟- كلما بعد الجسم عن مركز الكوكب زاد وزنه. 
كذ يزداد وزن الجسم على سطح الأرض بزيادة كتلتة. 
-٤‏ وزن الجسم على سطح الأزض = سدس وزنة على سطح القمر. 
-- لا يتأثر الوزن بتأثير تغير الكوكب. 
س ": اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتبة: 
-١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
؟- وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 
۳- أداة تستخدم لقياس الوزن. 
-٥‏ قوة جذب الأرض للجسم. 
س ؛ : علل لما يأتى: 
؟- توجد علاقة بين كتلة الكوكب وجاذبيته. 
۳- تقل جاذبية القمر عن جاذبية الأرض. ْ 
ا 
۱ 


جر تيز صر صر ر 
اکال ب ت 


٤‏ توجد علاقة بين كتلة الجسم ووزنه. 

5 يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح داخل مركبة الفضاء. 
س0: جسم وزنه على سطخ الأرض 4 ” نيوتن: احَسبث: ظ 

١‏ - كتلته على سطح الأرض. ١-وزنه‏ على سطح القمر. ۳ كتلته على سطح المريخ. 
س1: صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب): 


١ با‎ (i) 
nn FTES 
| وحدة قياس الوزن.‎ - 
حدة قياس الكثلة ظ‎ 
1 


©- الميزان الزنيركى 


الفوى والحركة 


أهم مفاهيم الوحدة الأولى 
من وحدات قياس الكتلة ويساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق. 

من وحدات قياس الک ريماو 1١ ٠ ١‏ چ اوويكافي كر ! مون الماء. 
هو قوة جنب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائمًا فى اتجاه 


مركز الارض. 
هو أداة تستخدم فی تقدير وزن الأجسام وذلك بتحديد مقدار التمدد 
فى السلك الزتبركى. 


يو 


من وحدات قياس الوزن ویساوی وزن جسم كتلته ٠١ ٠‏ جرام تقريبًا. 


اهم تعليلات الوحدة الأولى وإجاباتها النموذجبة 
\- لا يمكن الخلط بين مفهومى الكتلة والوزن. 
ج/ لأن الكتلة هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة» بينما الوزن هو قوة جذب 
الأرض للجسم. 
۲- يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح في الفضاء. 
ج/ لأنه كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض قل وزنه وقلت قوة جذب الأرض له. 
-٣‏ سقوط الأجسام لأسفل على الأرض. 
ج/ لأن الوزن يؤثر دائمًا فى اتجاه مركز الأرض أو بسبب قوة جذب الأرض للجسم. 
؛ - لا يزن الشخص الموجود فى منطاد بقدر ما يزن على الأرض. 
ج/ لأنه كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض قل وزنه وقلت قوة جذب الأرض له 
( الوزن يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى بُعدَا عن مركز الأرض ). 
-٥‏ لا يتساوى وزن الجسم على الأرض مع وزن الجسم على سطح القمر. 
أو قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 
ج/ لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر و كلما زادت كتلة الكوكب زادت 
جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. 
- توجد علاقة طردية بين كتلة الجسم ووزنه. 
ج/ لأنه كلما زادت الكتلة زاد الوزن والعكس. 


الفصل الدراسى الأول 


aE‏ ہے ااا ربطية چات بيه 


0 TRO a OTT مت‎ 


في اميه 0 هالت 2 sie‏ 
( الميزان ذو الكفة الواحدة - الميزان ذو الكفتين - الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
۲- جسم وزنه ۲۰ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته تساوى: er.‏ 


۱١ (‏ كجم- ۲ كجم- .+7 كجم - ٠١‏ كجم) 


السؤال الثانى: أكمل العبارات القالية: 2 .ا اا ا 
کک س ڪڌ 


E ...بينم يقاس 2 ن كلتك‎ 05 ٠. تقال الكاقة باستككام‎ -١ 
لقيو افده‎ IE الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغير ا م‎ -” 
gk E ED کے يتورقفبي و زین الاجم معطو مل :ند یہلا یآ ني اھ تو‎ 
52-8 : وا الثالث: أكمر الجدول التالى:‎ 1ı 
“5 العا اء‎ 9 


١‏ كته حلي سطح القن 
-١‏ وزنه على سطح الأرض 
۴- وزنه على سطح القمر. 
0 الصف السادس الابتداتى 


a E E عدر‎ 


- يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ............. بينما يستخدم الميزان اود 
لقياس الوزن . [اللجوزة 

۳- الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير 11011111112 

*- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هو 2-257 


°- وزن الجسم على سطح كوكب الأرض = ا ليسي هس 


- وحدة قياس الكتلة باع ا ......... بينما وحدة قياس الوزن 00 [الإمشاعيلية 16 .كمع 


السؤال الثانى: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 
-١‏ تختلف كتلة الجسم من مكان لآخر. 0 €> قبس 15م 
”- يقاس وزن الجسم بالميزان الزنبركى . (-- 2 0315م ] 
۳- كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. ( ) ار 
-٤‏ جسم وزنه ٠٠٠١‏ نيوتن تكون كتلته ۲۰۰ كيلوجرام. ( © [اتقبلية»١.م]‏ 

2- الكيلو جرا م يساوى ٠٠١‏ جرام ويكافئ كتلة لتر من الماء الفقطر .( ) [الأقصر ٥2م‏ ] 

] جرام. [الفحيرة. 00م‎ ٠٠١ وتكافى تقريبًا وزن جسم كتلته‎ EF وحدة قياس‎ -١ 

۳- الجهاز المستخدم لتقدير كتلة سلسة من الذهب. ا 

۴- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. [ اار6 ۰١١‏ لام | 
- يختلف باختلاف الكواكب أو القمر الموجود عليه الجسم ووحدة 

قياسه النيوتن. [ القاهرة 14م ] 

- أداة تستخدم فى تعيين وزن الأجسام . [القيوم ١15‏ لم ] 


السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
-١‏ وزن الجسم بوحدة النيوتن = الكتلة ب ( كجم ) )٠١١-580-5١(..»‏ [أسوان ١١۲۰م‏ ] 


n كجم تكون كتلته على سطح القمر‎ ٠° كتلة جسم على سطح الأرض‎ -١ 
كجم - أقل من © كجم - أكبر من 2كجم ) [ادعيية<0.م)‎ ٥ ( 
١ الفصل الحراسى اتذول‎ 


-_ 


@ ألو ذر6 الوک 9 


۳ جسم كتلته 7١ ٠‏ جم على سطح الأرض فإن وزنه EE‏ 
( ۲ نيوتن - ۲۰ نیوتن - ٣٣۰‏ نيوتن ) [القافرة ۲۰۱۳م ] 
٤‏ قوة الجاذبية ............... بابتعاد الجمسيم جن الدرطن” 
(.تزداد - تظل ثابتة.ب تتناقص ) [الجيزة عا ام ] 
© النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته د RST‏ 
a Yee Yaser)‏ 
٦‏ من العوامل التى يتوقف عليها الوزن و .ن کی ار ی ا ی ی ر و 
( كتلة الجسم - الكوكب الموجود عليه و ی د عض 
السؤال الخامس: علل لما : a E FT es‏ 
١‏ يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب * [ الإسكندر ية 4١٠٣م‏ ] 
۷ز الشخصن فئ متطظاد مرق فرك الهؤاء لق سرح وركة حلي سل ای [الإسكنترية 18١5م‏ ] 
۴ سقوط الأجسام دائما فى اتجاة الأرض. [ القليويية 15+ م ] 
٤‏ كتلة شخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. شوم | 
السؤال السادس: صوب ما تحته خط: 1 : 
١ ١‏ قوة الجاذبية الأرضية تزداد كلما اح يي سر بح [اليشيرة ١17‏ ام ] 
- كتلة الجسم على سطح القمر ل كتلته على سطح الأرض . [الوقوه- 34م ] 
۳ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يسمى الوزن . [الشرقية ١18‏ لام ] 
٤‏ جسم وزنه ۲۰۰ نيوتن تكون كتلته ۰ كيلو جراما. [ الدكهلية 15١5م‏ ] 
السؤال السابع: أسئلة متنوعة: 
١‏ ما المقصود ب: مكعب من النحاس كتلته ١١٠١‏ جم. [الاسكندرية 12١1م‏ ] 
- اذكر وظيفة كل من الميزان ذو الكفة الواحدة والميزان الزنبركى. [البقيرة 7م ] 
۳۔ إذا كانت كلق اسم على سطع الأرض ١٠١٠١‏ كجم . فاحسب وزنه 
على نع المي [كفن التي 15 ثم ] 


4- جسم كتفت یی اع | رض ۰ كجم . 
فاحسب: (أ) وزنه على سطح الأرض. (ب) كتلته على سطح القمر. 


(ج) وزنه على سطح القمر. عب اا 
- إذا كان وزن الجسم 7٠٠‏ نيوتن على سطح الأرض 200 
فاحسب: وزنه على سطح القمر. [للمتوفية .تن ] 


الحقث الشادس الايندائي 


])١‏ على الوحدة الأولى 


««عقععوععفعععع عع وععع جع ومع رعرو و معع عمو و لعمواوع مو وو ورور لمر يه 


/ - من ا الموازية مك ا ROE RE E‏ 
'- قوة الجاذبية ام الجسم عن الأرض . 
٤‏ - القوة التى تجذب الأجسام إلى الأرض تسمى ميات :لاص Es ae‏ 

؟: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
E E‏ : ) ( 
اال الككلة سقدار ابت لا يتغير يتغير ا 7 ع 
۳ الوزن هو مقدار ما يحتويه e‏ من مادة. : ا 


س؟: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الأثية: 
-١‏ من وحدات قياس الكتلة ويساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق. 
کوکب وزن الجسم عليه يعاذلاأطثال وون علق سعط القن 
۳ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
ا ٤‏ الجهاز المناسب لتقدير كتلة خاتم من الذهب. 
شير +)علل: ١-يتأثر‏ وزن الجسم ببعده عن مركز الأرض. 
؟- توجد علاقة بين كتلة الجسم:ووزته, 
۳- تقل جاذبية القمر عن جاذبية الأرض. 


(ب) إذا كانت كتلة الجسم = ١7‏ كجم على سطح الأرض. فاحسب: 


١‏ كتلته على القمر. -١‏ وزنه على الأرض. ”"- وزنه على القمر. 
سه: أكمل الجدول التالى: 


© الوحدة الأول © 


اختيار تام ۲) على الوحده 


er FE‏ بالنيوتن - 11 ذا اا 
”- الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير 113 
۳- سيب سقوط الأجسام على الأرض قوة تسمى ا يمه 
5 - يقاس الوزن بوحدة شس يمع مسيم ووو اساسا اع | 


( ) پستکدم الميزان ال تیر کی قی تعن كتلة ۲ تا‎ ١ 
» . . 3 ؟- تتغير كتلة الجسم من مكان لآخر.‎ 
6©-:-( .) قوة جذب الأرض للجسم تسمى ( كتلة‎ -۳ 
6 وزن الجسم على سطح القمر = وزنه على سظح الأرض‎ -٤ 
/ ١. ١ ٠١١ س6: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:‎ 
) كلما زادت كتلة الجسم ال وگ ( زاد - قل - تنبت‎ ١ 
) ؟- الميزان المستخدم عند بائع الذهب هو ............... ( الزتبركى - الحساس - المعتاد‎ 
) كتلة مشبك الورق تكافئ ...0-0 ( الجرام - الكيلوجرام - النيوتن‎ ۳ 
) جرام‎ ۲۰۰ -مارجا١‎ ٠٠٠ - جرام‎ ٠١١ ......... النيوتن يساوى كتلة جسم وزنه‎ - 5 


س٤:‏ اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
- أداة تستخدم فى قياس الوزن. 
الجهاز المستخدم فى تقدير كتلة كمية من الفاكهة. 
٠‏ قوة تؤثر دائمًا فى اتجاه مركز الأرض. 
٤‏ يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠‏ ١جرام.‏ 
سن 0: (أ) علل: 00 
-١‏ لا يزن الشخص فى طائرة بقدر ما يزن على الارض. 
“7- سقوط الأجسام لأسفل على سطح الأرض 
(ب) عرف: E‏ الكتلة. 1 الوزن. 
الصف السادس الابتدانى 


3 للدرازة ی ف a a‏ 
١‏ التدفئة وطهى الطعام وتسخين الماء وتجفيف 
الملابس بعد غسلها. 

تستخدم فى صنتاعة الزجاج والورق 
والمنسوجات وتحضير الأغذية وغيرها. 


هى صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسح لآخر بشرط 1 
وجود اختالاف فى درجات الحرارة بين الجسمين. ا 
تنتقل الحرارة داتمًا من الجسم الأعلى قى درجة الحرارة إلى الجسم 
الأقل فى درجة الحرارة. 
ج / لأن الحرارة انتقلت من الكوب إلى اليد. 
): عند لمس قطعة من الثلج نشعر بالبرودة © 
جر لد الحرارة انتقلت من أيدينا إلى الثلج. 
وإذا لم يوجد فرق بين درجتى حرارة الجسمين لا تنتقل الحرارة بينهما. 


ة: هى مؤشر يُساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى | 
جسم وتقاس باستخدام أدوات معينة تسمى (بالترمومترات). 


الطاقة الحر ارية 


متساوية الطول والسمّك من مواد مختلفة: 
( ألومنيوم - خشب - حديد - بلاستيك ). 


-١‏ ضع كأس الماء فوق اللهب وقم بتسخين الماء ثم ضع فيها 
السيقان الأربع. 

۴- كرر الخطوة السابقة مع السيقان الأخرى ( ساق البلاستيك أو ساق 
تشعر بانتقال الحرارة بسرعة عند لمس ساق الألومنيوم وساق الحديد 

' بينما لا تشعر بانتقال الحرارة عند لمس ساق البلاستيك وساق الخشب. 

63399 تتح من هد انشاطان: 


المواد المختلفة تختلف فى توصيلها للحرارة. 
© الاستنتاج العام: 


من النشاط السايق تستنتج أن:- 
المواد تنقسم من حيث توصيلها للحرارة إلى نوعين: 
مواد جيدة التوصيل للحرارة 0 مواد ردينة التوصيل للحرارة 
هئ المواد المؤصلة للحرارة والتى . | . | هى المواد الغاز 203050 9ا 


تسمح بسريان الحرارة من خلالها لا تسمح بسريان الحرارة خلالها 
مثل: المعادن المختلفة.. ٠٠‏ مثلل! 


(النحاس - الألومنيوم - الحديد - الزنبق). ( الخشب - البلاستيك - الزجاج 
- الورق - الهواء ) . 


ختلاف درجه توصيمل المعادن المختلفه للحراره 


| حاملان معدنيان - 
ثلاثة سيقان معدنية لها 
نفس الطول والسمك 
من النحاس والألومنيوم 
والحديد - شمع برافين 
- دبابيس مكتب - لهب 

_ - ساعة إيقاف. اختلاق درجة توصيل المعادن للحرارة. 


شمع البرافين المنصهر. 

۳- ضع السيقان الثلاث على الحاملين المعدنيين بحيث تكون 
الأطراف التى لا تحتوى على شمع البرافين من الدبابيس فوق 
اللهب كما بالشكل. 

5 - ابدأ بحساب الزمن اللازم لسقوط دبابيس المكتب من كل ساق. 


7728203 بسقط الدبوس المتبت بساق النحاس أو لا ثم الألومنيوم ثم الحديد. 


0011 ق 

نستنتج من هذا النشاط أن: 

التحاس يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحديد؛ 
أى أن: المعادن المختلفة تختلف فى درجة توصيلها للحرارة. 
الصف السادس الابتداتى 


E)‏ ر رديئة التوصيل للحرارة 
لذا يستخدم فى صناعة التوافذ الز جاجية العازلة 
للحزارة » حيث تصنع النافذة من لوحين 
زجاجيين بينهما فراغ به هواء مما يؤدى إلى 
عدم وصولالحرارة لداخل المنزل 

صيفًا وعدم تسربها من المنزل إلى خارجه شتاءء وكذلك تستخدم نفس الفكرة 
فى صناعة ترموس الشاى حتى يحتفظ بالحرارة. 


# نتيجة سريان الحرارة خلال المعادن فإنها تتمدد وتزداد حجمًا أى تتمدد 
المعادن بالحرارة ويزداد حجمهاء لذلك: 
تترك مسافات محسوبة بين قضبان القطار ات. 8289© 
ج/ حتى لا يحدث التواء للقضبان عندما تتمدد صيفًا عند ارتفاع درجة 
الحرارة مما يؤدى إلى وقوع حوادث للقطارات. 


ال يتفم #الرسوى السا مانم الحا ق 
ستيل ) فى صناعة أوانى الطهى والقدور والغلايات 
المستخدمة فى المنازل والمصانع. 5ه 
ج/ لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 


۲ يُستخدم البلاستيك والخشب فى صناعة مقابض 
) أيدى ( أوانى الطهى والقدور والغللايات والأدوات 
ج/ لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


5 ڪا ك الوحدة الثانية © 


۳ تخد الجلاستيلك فى صناعة مقيض المكواة الكهربية, 
جا لأنه ززدیء التو صيل للحرارة. 


حرارة 0 وعدم الشعور ايرود SEF GB‏ 
ج/ لأن الصوف ردىء التوصيل للحرارة فلا تتسرب ا 
الحرارة من جسم الإنسان إلى الجو الخارجى شتاء. 


س ١؛‏ أكضل؛ 
١‏ - من أسرع المعادن توصيلاً للحرارة معدن ................... ثم معدن 9 E‏ 
”عنمن المؤاد رديتة التوعول للح ر أنه ار 85 
۳= تصنع مقابض غلايات الشاى من مواد ........................ مثل دجو وو 
=٤‏ نا كط شع a a‏ 1 ار كربت الجر ا فر 


O a a =‏ ا ا ل ) 
؟- تنتقل الحرارة من الجسم البارد للجسم الساخن. ) 
تصتم مقايضنإغلايات الشاى من النحاس: ) 
4- يعتبر الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة. ) 
6د تتمدد المعادن بالحرارة ويزداد حجمها. ) 


س *: أكتب المضظلخ العلمى الدال على كل غبارة من العبارات الآثية: 


أ- إحدى صور الطاقة وتنتقل من جسم لآخر بشرط وجود اختلاف فى درجاتها. 
؟- مؤشر يساعد فى التعبير عن مدى سخونة أو بروذة أى جسم. 

۴- مواد لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها. 

4- زيادة حجم المادة بتأثير ارتفاع درجة الحرارة. 

- مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها مثل المعادن المختلفة. 

الضف السشاتسن الابتدائى 


10 


الطاقة الخرارية 
اش عل ١-.يفصل‏ ارقداء الملايس الصوفية شتاء. 
-١‏ يصنع مقبض المكواة من البلاستيك. 
٤‏ تترك فجوات بين قضبان السكك الحديدية. 
2- تصنع النوافذ فى البلدان الباردة من لوحين من الزجاج بينهما هواء. 
e‏ 2 


a ٠ ما ا‎ ¬ « 
ب‎ ١ ' 


س ۱: أكمل: 
ادم من وحدات قياس الكتلة 
”- يستخدم الميزان ع عجو ا جر ووو وس ,تخیر الوزن 


د E A‏ كسم e a. a‏ ال صم عه 

E e E E النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ا جااعية‎ -٥ 

| قر ذب الارضل لجسم تسمى كلة. 

32- تتو قف كتلة الجسم على كمية ما به من مادة. 

0 لاجد خلا كلاريين كتلة الجسم وحرركته: 

*- الكيلوجرام = ٠١٠٠‏ جرام. 

فف.يزجاد وزن الجسم علما اركح مذ كن شرك الارطرد 


لجر Lam Lem‏ تير تبر 
سيا ييا سيا ييا س 


س7 عرف: 
و 

OY الكتلة.‎ -١ 
الميزان الزتبركي.‎ "9 | 


-١‏ توجد علاقة بين كتلة الجسم ووزنه. 
۴- الوزن على القمر أقل من الوزن على الأرض. 
۳- تسقط الأجسام لأسفل على سطح الأرض. 
س٥:‏ جسم كتلته على سطح الأرض ٠۸‏ كجم احسب کے 
-١‏ كتلته على سطح القمر. 
'”- وزته على الأرض. ۳- وزنه على سطح القمر. 
االقصل الدحراسى الأول [060 ا 


- معرفة درجة حرارة الجو التى تؤثر على 
أنشطتنا الحياتية. 

- معرفة درجة حرارة أجسامنا للتعرف على 
زا التي 
ر فة دريجة الحزارة هاسة فين يجي فاخت 
ادو انتج کا كرجه خر :یه 


على درجة الحرارة بدقة ولكن يلزمنا موؤشر 
دقيق يساعدنا فى التعرف على درجة الحرارة 
بدقة وهو الترهومتر. 


هو أداة تستخدم لقیاس درجة الحرارة. 


عهل تموذج للترمومتر ١‏ فكرة عمل الترمومتر 
E TTS 9‏ 9 


| ماء - كحول إيثيلى - زجاجة 
اة لون احمر - اة 
صنلضال - إناء به ماء مثلج - إنات 
به ماء ساخن - أقلام فلوماستر 
ملونة ( أحمر - أسود - أززق ). 


1- املا الزجاجة بكميتين متساويتين من الماء و الكحول الإيثيلى 
ثم أضف بضع قطرات من اللون الأحمر مع التقليب. 
1- ضع الماصة فى الزجاجة بحيث لا تلمس قاع الزجاجة. 
“7- استخدم الصلصال فى تتبيت الماصة وغلق فوهه الزجاجة. 
-٤‏ قص فى الورقة المقواة شقين ثم أدخل الماصة عبر هذين 
الشقين وضع عليها عالامة توضح ارتفاع السائل قى 
الماصة باستخدام قلم تلوين. ش 
-٥‏ ضع الزجاجة فى إناء به ماء ساخن وضع علامة عند 
مستوى السائل باستخدام قلم ثلوين آخر. 
5 ضع الزجاجة فى إناء يه ماء مثلج وضع علامة عند 
مستوى السائل باستخدام قلم تلوين جديد. 
إا الملاحظة | ١‏ - يزرتقخ السائل فى الماضة عند وضع الزجاجة فى الماع الساخن. 
-١‏ يتخقض السائل فى الماصة عند وضع الزجاجة فى إناء 
العاء المثلج. 
نستنتج من هذا النشاط أن: السوائل تتمدد بالحرارة وتنكمش 
بالبرودة وهذه هى الفكرة الأساسية لعمل الترمومترات. 
( تغير حجم السائل الموجودة به مع تغير درجة الحرارة ). 
الفصل الحراسى الأول 


تركيب الترمومتر الظبى. 


-١‏ أنبوبة زجاجية سميكة شفافة يوجد بها أنبوبة رفيعة جدًا ( شعرية ) مغلقة من 
أحد طرفيها. 

- الطرف الآخر من الأنبوبة الشعرية يتصل بمستودع يتجمع به الزئبق. 

۳- يوجد اختناق فى بداية الأنبوبة الشعرية قوق المستودع. 
ج/ ليمنع رجوع الزتبق بسرعة إلى المستودع حتى نتمكن من تسجيل القراءة 

اة واا 

©©© درجة سيليزية.‎ ٤١ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من 5" درجة سيليزية إلى‎ -٤ 
دروجة.‎ ٤١, درجةولا تزيد عن‎ ٠١ ج/ لأن درجة حرارة الإنسان الحى لا تقل عن‎ 

-٥‏ كل درجة على الترمومتر مقسمة إلى عشرة أجزاء يطلق على كل منها 
( شرطة ) وتساوى درجة سيليزية. 


عر الصف السادس الابتدائى 


| الطاقة الحرارية 


Raz امت عت اعت حت اناغ اعت اع ختذااعت احااعف اعتااحت‎ aa اع ت :حت حت‎ > = = = = > = = > = a کے‎ a اكت مت‎ a 


6 كيف نستخدم الترمومثر الطبى فى قياس درجة حرارتك؟ 
أ طهر الترمومتر الطبى باستخدام الكحول الإيثيلى. 
؟- جفف الترمومتر جيدَا باستخدام قطعة قطن طبى 

لإزالة أثر الكحول. 
؟- رج الترمومتر جيدًا حتى يعود الزئبق إلى المستودع. ” 
=٤‏ ضع الترمومتر أسفل اللسان لمدة دقيقة واحدة. 
8- اخرج الترمومتر من الفم وسجل قراءة التدريج المحاذية لسطح الزئبق والتى 
تدل على درجة حرارة جسم الإنسان. 
“= طهر الترمومتر باستخدام الكحول وضعه فى العلبة الخاصة به. 


| ملحوظات هامة ' 


العنكخذا التزهوفكر الظبى فى 


= دزجة كو اا السليم صحيًا ۷ درجة سيليزية ( مئوية )» وهذه 
الدرجة قد تزيد قليلا أو تقل قليلاً فى حالة التعرض للمرض. 


؟- يوجد بعض الترمومترات الرقمية 
الحديد لحديتة والتى تظهر درجة حرارة 
الجسم رقميًا وتستخدم خاصة فى قياس 
ذرجة حراارة الأطفال. 

*- لا تضغط على الترمومتر بأسنانك بقوة. 

جب / ختى لا ينكسر داخل-فمسك ويسكب مضا بسةا من زئبق يفك ويؤدن 

إلى حدوث تسمم., 

جد/ لأن درجة حرارة الماء قد تكون أعلى من 57" سيليزية فيتهذد الزئبق ويضغط 

بشدة على جدار الانبوبة الشعرية فينكسز الترمومتر وينتشر الزنبق السام. 

الفضل الدراسى الأول 


هو جهاز يستخدم فى قياس درجة ار ليان ٠١‏ انبوبة شعرية تمل درجة تجعد 


2 د 19 (ULL)‏ لاالازتلا VLDB‏ بانسابتكا ائللللة|! WILAY‏ لاللتئئزا لتزاملةا] لماز[ )) EN E £LSXLELD‏ 
حرارة المواد السائلة. اك EES‏ اكد ET FE TE EM‏ صر يدمو بجا جد 
© تركيبه: 


ee ةي غ بها أتبرية شهرية مغلقة من أحد‎ 1 017 ١ 
؟ الطرف الآخر من الأنبوبة الشعرية يتصل بمستودع يتجمع به الزئبق ولا‎ 
يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق‎ 

* تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من درجة حرارة صفر درجة سيليزية 

( تمثل درجة تجمد الماء ) إلى ٠٠١‏ درجة سيليزية (تمثل درجة غليان الماء ). 


١‏ مكتشف التدريج السيليزى هو العالم السويدى ( إندريس سيليسيوس عام 
۲ مم ) وفيه اعتبر درجة انصهار الجليد هى الصفر ودرجة غليان الماء 
هى ٠٠١‏ درجة. وقسم المسافة بينهما إلى ٠٠١‏ قسم متساو. وكل قسم يعادل 
درجة واحدة سيليزية ( ١‏ س ). ۱ 

۲ سمى الترمومتر المئوى بهذا الاسم بسبب تقسيم المسافة بين درجة انصهار 

ج ودرجة غليان الماع إلى ٠٠١‏ قسم. 


) (ترمومتر منوى - كوب من الشاى 
" الان زجاجة ميا غارية بيارية : 
كلس بها - 339 
9 
ق ١‏ ضع الترمومتر فى الكوب المحتوى 
على الشاى الساخن. 

انتظر حتى يثبت ارتفاع الزئبق ثم سجل درجة الحرارة.' 

کے كور الخطوة السابقة مع المياه الغازية والماء الفاتر » ثم سجل 
درجة حرارة كل منهما. 


الباردة أقل درجة حرارة والماء الفاتر بينهما. 


يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة السوائل؛ 
= وذلك بتحديد الرقم الذى يتوقف عنده مستوى سطح الزئيق 
والذى يمثل درجة الحرارة. 


عند استخدام الترمومتر المئوى لابد من وضع الترمومتز بشكل رأسى 
تمامًا لفترة كافية وأن يكون اتجاه النظر عمونيًا على الترمومتر. 
© لماذا يفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات؟ 
١‏ الزنيق جيد التوصيل للحرارة. 
؟- الزنيق لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية. 
۴ الزئبق مادة منتظمة التمدد تعطى تقديرا دقيقًا لدرجة الحرارة. 
٤‏ الزنيق معدن سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. ظ 
كين الزئبق يبقى سائلاً بين درجتى ( ۹ سيليزية ) و( ۷ سيليزية ) ٤‏ 

وهذا يعطى مدى واسعا لقياس درجة الحرارة, 
اثرائية ا 
ماوت اتراتيز 


ل ل CT‏ 


جرس بيس .يي 


ل لوإنتوياكت ‏ "اال 


-١‏ تحتوى بعض الترمومترات على تدريجين لدرجات 
الحرارة أحدهما يعبر عن درجة الحرارة بالتدريج 
السيليزى والآخر يعبر عنها بالتدريج الفهرنهايت. 

-١‏ حيث نجد أن درجة حرارة صفر سيليزية تقابل 
١‏ درجة فهرنهايت » بينما درجة حرارة 

٠‏ سيليزية تقابل ۲٠۲‏ ° درجة فهرنهايت. 


القصل الدراسى الأول 


© الوحدة الثانبة © 


س :١‏ أكمل: 


21 ار الترمومتر الطبى يبدأ من درجة کف در ک1 كاوه eT‏ 
ناٹو ا ع القكر مو مدر ای ہے جا کے8 واو ا 

9 التزمومتر المناسب لقياس درجة حرارة الإنسان هو الترمومتر u EES‏ 
- الزئبق معدن سائل سس EN‏ و 2 Le‏ اركح ل اللون. 


) ) يوجد لجتتاق یکر مو مكو اليو‎ -١ 
( ) بنيت فكرة عمل الترمومترات على تمدد السوائل بالحرارة.‎ ۲ 
( ) يمكن الاعتماد على اليد فى تد تفدیر درجة الحرارة.‎ ٣ 
( 0 يصلح الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة الماء المغلى.‎ - 1 
( ) درجة غليان الماء هى صفر درجة سيليزية.‎ - ° 


س۳ اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
١‏ أداة تستخدم فى قياس درجه ة حرارة جسم الإنسان. ش 
۲ سائل منتظم التمدد ويستخدم فى صناعة الترمومترات. 
f‏ - يوجد فى الترمومتر الطبى ليمنع عودة الزئبق. إلى المستودع بسرعة. 
٤‏ - عالم سويدى هو مكتشف تدريج الترمومتر. 
ل - نوع من الترمومترات يستخدم فى قياس درجة أحرازة السوائل. 
4 
س 2 : قارن بين: 
الترمومتزى المئوى و الترمومتر الطبى من حيت#التدذريج و الترعيب والاستخدام, 
س٥:‏ (أ) علل: 
١‏ يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
ن يو جد لختناق فى الترمومتر الطبى. | 
۴ يجب عدم الضغط على الترمومتر الطبى أثناء وضعه فى الفم. 
- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من °١‏ سيليزية إلى °٤١‏ سيليزية. 
٥ه‏ يعطى الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. 
(ب) أثبت بنشاط أن السوائل تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. 


a‏ الصف السادس الابتدائى 


أ أهم مفاهيم الوحدة الثانية 


هى صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لاخر بشرط 
وجود اختلاف فى درجات الحرارة بين الجسمين. 
ھی مو كيز وسا تنا خی الور ا کر وی المسطودة و برودة اى 
ھی المواد الموصل: جر ار 6و الکی تسمج يسريان السو اة من 

خلالها مثل المعادن المختلقة ( النحاس - الألومنيوم - 
الحديد - الزئبق ). 
هى المواد العازلة للحرارة والتى لا تسمح بسريان الحرارة 

من خلالها مثل: ( الخشب - البلاستيك - الزجاج - الورق 
لوول 


تستخدم لقياس درجة الحرارة. 
هو أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان و يبدأ تدريجه 
من ٠١‏ سيليزية إلى 57 سيليزية . 
هو أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة ويبد 
تدريجه من صفر سيليزية إلى ٠١١‏ سيليزية . 
هو مادة جيدة التوصيل للحرارة تستخدم فى صناعة 
الترمومترات. وذلك لأنها مادة منتظمة التمدد وتبقى سائلة 
بين ( -۳۹“ ٥۷‏ ) كما أنه فضى اللون يمكن رؤيته 


1 : لثانية وإجاباتها لنمودذجيه 
ج/ لأنها 0 رديئة التوصيل للحرارة ول ضمح يمرور الحرارة خلالها. 
؟- تصنع أوانى الطهى من النحاس والألومنيوم. 
عت لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة و تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
؟- تترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية. 
الفصل الدراسى الذول 1۳ 


قار دک 


> - تلبس الملابس الصوفية شتاء. 
ح/ لأنها مادة رديئة التوصيل للحرارة فتحفظ درجة حرارة الجسم. 
-٥١‏ يستخدم الصلب المقاوم للصدأ فى صناعة غلايات الشاى. 
ج/ لأنه موصل جيد للحرارة ( يسمح بسريان الحرارة من خلاله ). 
7 - عند ملامسة كوب من الشاى نشعر بسخونة الكوب. 
ج/ لأن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة ( الكوب ) إلى 
الجسم الأقل فى درجة الحرارة ( اليد ). 
۷- عند ملامسة قطعة من الثلج نشعر ببرودة الثلج. 
ج/ لأن الحرارة انتقلت من اليد إلى الثلج. 
۸- يعتبر النحاس والحديد مواد موصلة للحرارة. 
ج/ لأنها تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
4- يعتبر الخشب والبلاستيك مواد رديئة التوصيل للحرارة. 
ج/ لأنها لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
-٠‏ ضرورة التعرف على درجة الحرارة فى حياتنا اليومية. 
ج,/ للتعرف على حالتنا الصحية وأنشطتنا اليومية كما أنها هامة فى معظم 
الصناعات الغذائية. 
-١ ١‏ يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
ج/ لأنه سائل جيد التو صيل للحرارة» كما أنه فضى اللون فيمكن رؤيته بسهولة 
بين ( -۳۹“ ٠١۷‏ ) ولا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية. 
-١ ۲‏ أهمية الترمومترات فى حياتنا. 
ج/ تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
-١‏ يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
ج/ ليمنع عودة الزئيق إلى المستودع بسرعة فيعطى الوقت الكافى لقراءة 
التدريج. 
الصف السادس الابتدائى 


الطاقة الحرارية 


١ ٤‏ - تدريج الترمومتر الطبى بين ٠‏ و ٤١‏ سيليزية. 
ج/ لأن درجة حرارة الإنسان الحى لا تقل عن 5” ولا تزيد عن 47 سيليزية. 
١‏ - ينكسر الترمومتر الطبى عند وضعه فى ماء مغلى. 
35 لأن درجة غليان الماء هى ١ ٠٠‏ بینما ينتهى تدريجه عند ۲ مما يعديدب 
تمدد الزئيق داخل الأنبوبة الشعرية وانكسار الأنبوبة. 
-١1‏ يجب عدم الضغط على الترمومتر أثناء وضعه فى الفم. 
ج/ حتى لاا ينكسر وينسكب ما به من زئبق فى الفم وهو مادة سامة تؤدى للوفاة. 
١ |‏ - يجب إبعاد الترمومتر عن أيدى الأطفال. 
ج/ حتى لاا ينكسر ويؤدى إلى انسكاب الزئبق وهو مادة سامة مما يؤدى إلى 
ا التسمح والوفاة. 
-١‏ يفضل استخدام الترمومترات الرقمية فى حالة قياس درجة حرارة الأطفال. 
6- تسمية الترمومتر المثوى بهذا الاسم. 
ج/ لأن تدريج الترمومتر المنوى يبدأ من صفر” إلى ٠٠١‏ أى مائة قسم. 
-٠٠‏ على الرغم من أن تدريج الترمومتر المئوى من صفرا إلى ٠٠٠١‏ إلا أنه لا 
يصلح لقياس درجة حرارة المريض. 
ج/ لأنه لا يحتوى على اختناق فيعود الزئبق إلى المستودع بسرعة فلا يعطى 
الوقت الكافى لقراءة درجة الحرارة. 
-١‏ يعطى الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. 
ج/ لأنه يبقى سائلا بين (-۳۹“ ٣١۷‏ سيليزية ). 
؟"- يجب تطهير الترمومتر الطبى قبل استخدامه بكحول إيثيلى . 
ج/ حتى نقضى على الميكروبات والفيروسات ونمنع انتقالها من مريض لآخر. 
-١‏ يجب رج الترمومتر جيدا قبل الاستخدام. 
ج/ حتى يعود الزئبق إلى المستودع عبر الاختناق . 


الفصل الدراسى الأول 


© الوحدة الثانبة © 


السؤال الأول: أكمل العبارات التالية: 
-١ |‏ تقاس درجة الحرارة باستخدام ااا الا سا ET he‏ 
ْ "- يستخدم .................... فى قياس در جة حرارة السوائل المختلفة بينما يستخدم 
| ...ا فىاقياس در جة حر ارة جسم الإنسان. 
۴- من المواد جيدة التوصيل للحرارة Sameer‏ بعاد يبطق با Î crete‏ 
- من المواد رديتة التوصيل للحرارة 10000 E creas e‏ 


السؤال الثانى: اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات التالية: 
-١‏ أداة تستخدم فى قياس درجات الحرارجخ ` 
”- المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
۳- المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
السؤال الثالث: 
اكتب أهم استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد ةي 
للحرارة. 
السؤال الرابع: أكمل الجداول التالية بما يتفق مع وجه المقارنة: 
)1( 
الترمومتر المئوى 


الطاقة الحرارية 


-١‏ يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة. 
؟- تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من ٠١‏ حتى 57> درجة مئوية. 
۳- من المواد رديئة التوصيل للحرارة الألومنيوم. 
5 - من المواد جيدة التوصيل للحرارة الخشب. 
السؤال السادس: اكتب تفسيرًا علميًا لكل ما يأتى: 

-١‏ يستخدم الزئبق فى الترمومترات. 

- تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك. 

۴- تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصدأ. 

-٤‏ يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
1 بناء على رغبة السادة المدرسين و أولياء الأمور 

أصدرت سلسلة كتب قطر النر ى 
مجموعة من اللوحات التعليمية المنهجية فى جميع المواد 
تساعد التلميذ على استيعاب الشرح من خلال العرض الشائق للمادة العلمية 
سلسلة كتب قطر النرى التعليمية 
علاعة التميز والتغوق امستمر 


الفصل الدراسى الأول | 1Y‏ 


ر ا ر ا ر صل 
سا تا با بآ 


لظ 38 ةظظةاظظةةظةظظةة 5ه 5د ون 
5 3*5 8 ظا لظ 3 م فخ 8 لظ ظ ظ سك نر سس نه 


١‏ جميع المعادن 8*5 دجا هبج وج ف نا التوصيل للحرارة. [ المنوقيت ١١‏ 'م] 


؟- تتتقز الحرارة مِن الد ال درجة الحرارة الج الجسم eme fes‏ 


فى درجة الحرارة. [ الفاهرة ه١١1م]‏ 
۳ معدن .......... يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم. [ أسوان حد. جم 
+ - تدريج الترمومتر المنوى يبدأ من درجة حرارة ......... وينتهى ب ...ءءء [ الإسكثدرية 8١١؟م]‏ 
> درجة تجمد الماء ( انصهار الجليد ) هى پک اي ا 
ودرجة غليان الماء هى ااا [القريية 0155 5؟م] 
السؤال الثانى: تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 
-١‏ أى مما يلى أسرع توصيلاٌ للحرارة ؟ E‏ 
( الألومنيوم - النحاس - الحديد ) [ أسيوط ۰١١‏ أم] 


”- من المواد جيدة التو صيل للحرارة NS‏ 
( الحديد - الخشب - البلاستيك ) [ الإسكئدرية ١١١‏ ٠م]‏ 
۳ سائل يستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى هو seep eeemanenieime sese a‏ 
( الزئبق - الكحول الإيثيلى - الماء - الملح ) [ المنوافية ٠٠١‏ ٠م]‏ 


]م١‎ ١١ الاختناق الموجود فى الترمومتر الطبى لكى ل 003020202320 [الإسكتدرية‎ - ٤ 
) يمنع انكسار الترمومتر - يمنع رجوع الزئبق بسرعة - يساعد على تمدد الزئبق‎ ( 

> درجة انصهار الجليد .................... درجة سيليزية . 

(0 -صفر - ۲۷) [ كفر الشيخ 501م] 

السؤال الثالث: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (©) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 

١‏ السائل المستخدم فى الترمومتر المئوى هو الزئيق. ( )1 [القاهرة 14."م] 

”- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ( )6 [الغربية 38ام] 

۳-يعتبر الألومنيوم موصل جيد للحرارة. ) ) [ الوادى الجديد ]۸١ ١١١‏ 

٤‏ درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا هى ۷ . ( ) (العربية*01م] 

٥‏ يستخدم النحاس فى صناعة مقابض أوانى الطهى. ( ) [البصيرة065آم] 
السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمى لما يأتى: 

-١‏ عنصر جيد التوصيل للحرارة يستخدم فى صنع أوانى الطهى. [ القاهرة ١١٤‏ م] 

”- مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. [ البخيرة 5004م] 


١ 


0 ۴ أداة تخد قا CEE‏ نشد الإنسان. 
ا انود وضع چ امنا ا 
-٥‏ ترمومتر يستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الأطفال. 
-١‏ أوانى الطهى والغلايات تصنع عن الواتسايافي»:: 
”- المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. 
”- أعلى درجة فى الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد الماء. 
-٤‏ يوجد فى الترمومتر المئوى اختناق فوق مستودع الزئبق.. 
- السائل المستخدم ة فى الترمومتر هو الماع. 
اوت ياتى: 
-١‏ قستخدم الملايس: الصوفية الثقيلة ثنتاء. 
"- يوجد مسافات محدودة بين قضبان السكك الحديدية. 
۴- يدخل الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
-٤‏ لا يصلح الترمومتر المنوى فى قياس درجة حرارة المريض. 
- وجود اختناق فى الترمومتر الطبى أعلى مستودع الزئبق. 
السؤال السابع: ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
-١‏ ملامسة كوب شای سان بالید, 


[قا ٦٠ء‏ ] 

؟- الضغط بقوة على الترمومتر الطبى بأسنانك. [المتوفية ١١4‏ ام ] 

۳- استخدام الترمومتر الطبى فى قياس درجة غليان الماء. ا 2 ن 
السؤال الثامن: الشكل الذى أفامك يمثل الترمومتر الطبى: 

اكتب ما تشير إليه الأرقام: [ القاهر ٠93:2‏ آم - الکو برقا 74٠7م‏ -اللفهوم 15 ١‏ د | 

١‏ ع جه يه جوع رت يوهي يق مرعاغاة سا هدع هده قات نم ور كرح ديقو يه مهاه دنواخ 

E 3 

۲ وده عه هه ê sos‏ هزه جه 6 إه إن إه gages‏ كا هات فد غات aaa‏ 

8 
الفصل الدراسى الأول 3 


( 
) ) 
۳- الألومنيوم من المواد رديئة التوصيل للحرارة. (٠.‏ 
4 - يستخدم النحاس فى صناعة مقابض أوانى الطهى. ) ) 


س ": أكمل: ١-من‏ أنواع الترمومتر أت ........................ و جا 
اسمن المواق رحيئة التوضيل للح ر آ5 ہے ب وس اموه 5 
۳ يوجد اختناق فى الترمومتر O SSL‏ 
٤‏ - تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء للمحافظة على als‏ 


س: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
١‏ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
١‏ ترمومتر يفضل استخدامه عند قياس درجة حرارة الأطفال. 
۳- معدن يبقى سائلاً بين درجتى ( - ۳۹ درجة ) و( ١۷‏ درجة ) سيليزية. 
- زيادة حجم مادة عند ارتفاع درجة حرارتها. 
س ؛ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


) الخشب - الحديد - الألومنيوم‎ ( E تصنع أوانى الطهى من‎ -١ 


؟ - لقياس درجة حرارة المريض يستخدم ترمومتر ........... (طبی - منوى - كلاهما ) 
۳۔ كل مما يلى من مكونات الترمومتر المئوى عدا وجود عع جهو وم وروچ ت د 
( أنبوبة شعرية - اختناق - مستودع الزنبق ) 


٤‏ - يصنع مقبض المكواة من 


ممممومم لمعمو ممم مام م وو مومع وفموء معممعي ع بمي مع ما ننج نميه 


(ب) علل: ١‏ تصنع غلايات الشاى من الألومنيوم. 
1- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ١‏ إلى ٤١‏ سيليزية. 
الصف السادس الابتداتى 


ت الخر ارد 5 


يج 0 
؟- الألومنيوم من المواد رديئة التوصيل للحرارة. ) 
۴ تصنع مقابض أوانى الطهى من البلاستيك. ) 
قاس در جات الحرارة با واوا ١‏ 
س۲: أكمل: 
-١‏ تنتقل الحرارة من الجسم .................... إلى الجسم ع 
- من المواد جيدة التوصيل للجرارة ............. و............ و ید 
۳- يوجد اختناق فى الترمومتر NO ET OKT‏ 
-٤‏ من المواد رديئة التوصيل للحرارة .................. و HERRE‏ 
س٠:‏ اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية 
ذا له مواد لا تسميح ورور الحرارة خائالها 
؟- سائل منتظم التمدد ويستخدم فى صناعة الترمومترات. 
١‏ ۳- مؤشر يساعد فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. 
4- مادة يصنع منها مقبض المكواة. 
س٤‏ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
-١‏ درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا هى (Te Fe FY) sese‏ 
؟- يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على a.‏ تزفق -كسول درسم ) 
۳ زيادة حجم جسم بالتسخين eee‏ يي - [الخضحد- اتكملش - تجمد ) 
٤‏ الزئبق سائل .................... اللون. ( أسود - فضى - أصفر ) 
٥‏ ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ ش 
-١‏ لم يحتوى الترمومتر الطبى على اختناق. 
؟- لم تترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية: 
۳- استخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة ماء يغلى. . 


الفصل الدراسى الأول 


ams am a‏ تسمل 


4 
0 نهاية هذا الدرس تضبح قادرا على أن: 


فی نظاية هذا الزن تطبخ قاهرا علي آنه 
+ تحدد القازات المكونة للهواء الخوى ونسبة وجودها. 


+ تتعرف خصائص غاز الأكسجين. 


1 
أ 
٭ تتعرف مصادر انبعات غاز قانی أكسيد الكريون. | 
| || + تجرى تجارب توضح اخصانص غاز تانى اكسيد 
1 1 | || الكربون. : عنقا كدر 5 
+ تحدد أهمية واستخدامات غاز الأكسجين. | 1 + تحدد أهمية واستخدامات غاز ثانى آکسید الكريون. | 
۹ 4 : 


قى نهاية هذا الدرس تصبح قادرا :على أن: 


+ تتعرف خصائص غاز النيتروجين. 


|| + تحدد أهمية واستخدامات غاز النيتروجين. 


الغلاف الجوى للڈرض 
هو خليط من الغازات التى تحيط بالكرة الأرضية 
وتنجذب إليها بفعل الجاذبية الأرضية. 


( غاز النيتروجين ) ويمثتل من مجموع 
حجم الغازات المكونة للغلاف الجوى. 
( غار الا ) ويمثل ۸۲١‏ من مجموع 


زغ ای اجر ات ) و( : ( 
وغازات أخرىء مثل: ( نيوان و 
الغازات المكونة للغلاف الجوى. 


ا غاز ثانى أكسيد 


أ - يمتص الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الفضاء الخارجى فيحمى الأرض 


- يعمل على اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض. 


-١‏ يحتوى الغلاف الجوى على 
كميات كبيرة من الأجسام العالقة 
وهى عبارة عن ذرات دقيقة من 
الغبار والدخاتن والخازات 
المتصاعدة من المصانع 
والسيارات والقاطرات والبواخر. 
ا ةو اقلوثات الهواء. الجوى. 1" 
* ا نكا بخار الماء الموجود في الغلا اجو ىوها 

ونزوله لسطح الأرض على هيئة قطرات من المطر أو الثلج. 

؟- يعتبر النيون والأرجون والهيليوم من الغازات الخاملة. 


+ ينتج ( غاز الأكسجين ) بوفرة من النباتات 
الخضراء فى عملية البناء الضونى. 

+ يتم استهلاك الأكسجين فى عمليات التنفس 
والاحتراق التى تقوم بها الكائنات الحية. 

+ يتم تعويض هذا الاستهلاك باستمرار بعملية 
البناء الضوئى ( التمثيل الضونى ) وبذلك تبقى 
نسبته ثابتة فى الهواء؛ لذلك يجب المحافظة على 
المساخات الخضراء والعمل على ريلا الأساسى لإنتاج الأكسجين. 

+ يتواجد ( غاز الأكسجين ) فى الغلاف الجوى فى الحالة 
الغازية ويتكون من جزيئات ثنائية الذرات يرمز لها ب (ر0). 

+ حرف (0) هو الحرف الأول من كلمة (١1ععلإ×0).‏ نموذج لجزىء غاز الأكسجين. 

الصف السادس الابتدائى 


VE 


| فتونات الغلاف الجوى 


.) حدس دحام - مخبار مدرج - شمعة - ماء ملون - علبة ثقاب‎ E 


به ماء ملون ثم نكس المخبار فى 
مَاءا اللمورص 334 FAO‏ 

”- حدد مستوى الماء الملون فى 
الحوض خارج المخبار وداخله. 


تدريجيا ثم تنطفئ ويرتفع الماء 
فى المخبار بمقدار خمس 
المخبار - أى أن الهواء داخل 
المخبار فقد أحد مكوناته وهو 
غاز الأكسجين الذى استهلكته 
الشمعة أثناء اشتعالها. 


نستنتج من هذا النتشاط أن: 
غاز الأكسجين يشغل خمس () حجم الهواء الجوى تقرييًا. 


ر :ا الادوات أدورق زجاجى - سدادة من الفلين ذات ثقبين - قمع زجاجى ذو صنبور ' 
- أنبوبة زجاجية - حوض - عدة مخابير زجاجية -ماء - محلول فوق 
أكسيد الهيدروجين ( ماء الأكسجين ) - ثأنى أكسيد المنجنيز. 


القصل الدراسى الأول وب 


-١‏ كون الجهاز المبين بالشكل. 

١‏ - ضع كمية من ثانى أكسيد المنجنيز فى الدورق. 

۳- املا القمع بمحلول فوق أكسيد الهيدروجين. 

-٤‏ افتح الصتبور لتسمح بنزول كمية قليلة من قوق أكسيد 
الهيدروجين على ثانى أكسيد المتجنيز. 


المخبار ويزاح الماء لأسفل ويبقى مسحوق ثانى أكسيد 
المنجنيز بقاع الدورق كما هو بدون تغيير. 


ع نستنتج من هذا النشاط أن: فوق أكسيد الهيدروجين يتحل فى 
- وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء وغاز أكسجين ويبقى ثانى 
أكسيد المنجنيز بدون تغيير فى الكمية والخواص؛ لذلك يسمى 
بالعامل المساعد. 


عت الغلاف الجوى» 


ا عدة مخابير زجاجية بها غاز أكسجين - ماء - أعواد ثقاب 5 
حوض به ماء. 


ات 
)١(‏ خذ مخبارًا مملوءً بغاز الأكسجين |أنلاحظ أن: 
ثم اختبر لونه ورائحته. 


ونكسه فى حوض به ماء ملون يد وبيب قليل 
ظ 


بايا و ييار مماسوع يغبا 
آخر مملوء بالهواء. 
rT‏ 
السفلى لتختبر أيهما أثقل اأ نلاحط: 
من الآخر. 
الفصل الدراسى الأول VY‏ 


© التفسير: a E E TT POT TTT‏ 
>0 000 على حيث أن الأكسجين أل دوو 


يتحد شريط الماغنسيوم المشتعل بشدة 
مع 1 مكوئنا مادة بيضاء 


)٥(‏ أدخل شريط ماغنسيوم مشتعل فى 
مخباز به جين 


© الاستنتاج العام: یکل مه متبق تستنتج ]. أن 
٠‏ خصائص غاز الأكسجين هى: 
- غاز عديم اللون والطعم والرائحة. 
”- قليل ( شحيح ) الذوبان فى الماء. ' وج 
"- لا يشتعل ولكنه يُساعد على الاشتعال. ٠‏ غازالأكسجين سيماللون. غلالاكسجين 
- أثقل من الهواء ( كثافته أكبر من كثافة الهواء ) وا الات 
١‏ 0 رسي ولا يشتعل. 
حيث أنه فى التجربة السابقة حل محل الهواء. 
- يتحد مع الماغنسيوم المشتعل مكونًا أكسيد ماغنسيوم ( مادة بيضاء ). 
© يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسنفل. 
ج/ لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
99 لا يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الهواء لأسفل. 
ج/ لأنه أثقل من الهواء. 


-١‏ توجد د الكثير : TP TFT TYE‏ مثل: فوق 
أكسيد الهيدروجين ( ماء الأكسجين ) وبعض الأملاح. . أ 

"- اكتشف غاز الأكسجين فى الصين القديمة عام 
۰ ق.م وأعاد اكتشافه ( جوزيف بريستلى ) فى 
أغسطس عام 1774م وأطلق عليه ( أنطوان 

لافوازييه ) اسم أكسجين عام ۱۷۷۸م. 


. فلونات الغلاق الجوم 


س :١‏ أكمل: 
-١‏ يتكون الغلاف الجوى من خليط من الغازات متل ........... و........... و 0 
- يمثل غاز الأكسجين حوالى ودع ا الكو شعو انعد روت المكرية للهواء: 
٣‏ تعد لك المصدرن: الرئيسئى لخا الأكسجين على سطح الأرض 
-٤‏ الغاز الأكثر تواجدًا فى الهواء هو VU a ET eT‏ 
©- يمتص الغللاف الجوى م القادمة من الفضاء فيحمى الأرض منها. 


ل ا ل اس يت a‏ 


00-89 غاز الأكسجين عديم اللون والطعم وله رائحة مميزة.‎ -١ 

"- يمثل غاز الأكسجين حوالى (2) حجم الهواء تقريبًا. فو 
| 4- يتحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد الكربون إلى 

ماء واكسجين. ) ( 

5- غاز الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ) )6 


س7: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
-١‏ أحد المركبات الغنية بالأكسجين ويسمى ماء الأكسجين. 
- العامل المساعد الذى لا يتغير فى كميته وخواصه عند تحضير الأكسجين. 
۳- غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
4- عملية تقوم بها النباتات الخضراء وتحافظ على بقاء نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء. 
5- خليط من الغازات تحيط بالكرة الأرضية مجذوبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. 
س٤:‏ (أ) علل: 
-١‏ للنبات الأخضر دور فى ثبات نسبة الأكسجين على سطح الأرض 
”- يمكن الكشف عن غاز الأكسجين باستخدام شظية مشتعلة. 
۳- تناقص غاز الأكسجين كلما ارتفعنا إلى أعلى. 
-٤‏ يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 
(ب) ماذا يحدث إذا كانت نسبة الأكسجين فى الهواء ۷۸/؟ 
(ج) اذكر: -١‏ أهم الغازات المكونة للغلاف الجوى ونسبة كل منهم. 
۲- خواص غاز الأكسجين. 
الفصل الدراسى الأول 


يتميز غاز الأكسجين بأن له القدرة على أن يتحد اتحادًا 
مباشرًا مع معظم العناصر مكوئا أكاسيد. 

© إذا تم هذا الاتحاد سريعا ونتج عنه ضوء وحرارة سی ( احتراق ). 

© وإذا تم هذا الاتحاد ببطء وفى وجود الرطوبة ١‏ 


( الماء ) سْمِى ( تأكسد )» مثل 
ش تكون صدا الحدية. 


-١‏ بلل المسامير أو سلك التنظيف بالماء. 
؟ - اترك سلك التنظيف والمسامير عدة أيام فى جو رطب. 
۴- قارن بين الحديد قبل وبعد تعرضه للرطوبة. 


يُغطى الحديد بطبقة بنية هشة من الصدأ كما يصبح أقل متانة. 


جع ترصن الأنّاث المضنوحة :مق الحذيد 


للأكسجين والرطوبة يسبب صدأها. 


لسا اللي اا حدمي الل با 
أعمدة الإنارة ) من الصدأ يتم عزلها عن الهواء بالدهانات. 


_ مكونات ١‏ الغلاف الجو مه 


الأوانى - ورق ألومنيوم - موقد. 


الخطوات ١‏ - اضنع كراتين من لك 
اله ظد . نهنا 5 الكت 5 
باستخدام الميزان الرقمى. 
”- التقط إحدى الكرتين بملقاط ثم أشعلها على موقد - وعندما 
يحمر الجزء الداخلى للكرة ضعها على طبق من 
الألومنيوم أو الحديد حتى ينطفئ اللهب. 
2 أعد قياس كتلة الكرتين ن المحروقة والتى لم تحترق وقارن 
بينهما مستخدمًا فى ذلك الميزان الرقمى. 


5 الملاحظة | نلاحظ أن كتلة الكرة المحترقة أكبر من كتلة الكرة التى لم تحترة 


وا الاستنتاج 99946 تتحد المواد بالأكسجين تزيد كتلتها. 


ا التقسير: يحترق سلك التنظيف المصنوع من الحديد؛ لأن مساحة السطح 
ظ الخارجى لسلك التنظيف كبير بدرجة تجعله يتفاعل مع غاز 
الأكسجين الموجود فى الهواء ويتم الاحتراق بسرعة وبذلك تزداد 
كتلة سلك التنظيف بعد احتراقه. 

ج/ لأن غاز الأكسجين اتحد مع الحديد مكونًا أكسيد الحديد. 


: القصل الدراسى الأول 


» أهمية و استخدامات غاز الأكسجين: 
لغاز الأكسجين أهمية بالغة فى حياة جميع الكائنات الحية لأنه: 
-١‏ يدخل فى تكوين الماء؛ ف ( جزئ الماء ) يتكون من اتحاد ذرة أكسجين مع 
ذرتی هيدروجين ويرمز له ب (نج//). ٠ ١‏ 
۲- ضروری لعمليات التنفس و احتراق الغذاء داخل الخلايا الحية. عد 
۳- يدخل فى تكوين ( غاز الأوزون ) الذى يتكون: من اتحاد ثلاث ذرات أكسجين 
لذلك يرمز له بالرمز (2) الذى يشكل طبقة الأوزون. 


05 اي ياي 102 ل أ دح اج الحداي حدس بحن as‏ ان لاسن ود عجار سان سي بي سير اي ضر وض ص يض se‏ 
١‏ + طبقة الأوزون: هى طبقة بالغلآف الجوى تحمى الأرض من الإشغاعات 22 ١‏ 
1 الضارة القادمة من الشمس. ۱ 


(أ) تسلق الجبال؛ لأن غاز الأكسجين يقل كلما 
اوتا بعتا عن سطح الأرض. 0189© 
ج/ لأن الأكسجين أثقل من الهواء. 


(ب) التنفس الصناعى للمرضى الذين يُعانون من 


صعوبات فى التنفس وأتناء إجراء 9 الأكسجين 


الجراحات. ' 


(ج) الغوص تحت الماء. 

(د) قطع ولحام المعادن حيت يخلط مع 
(عساق: الالسيوزايق ع اذم نن کیت 
( الأكسى أسيتيلين ) وتصل درجة حرارته 
الج 0 ٠‏ وهى تكفى لصهر المعادن أو 


لحامها وقطعها يستخدم غاز الأاكسجين فى ١‏ تحت الماء. 
الصف السادس الابتدانى | 


خخ ج — م 


. مكونات الغلاف الجوىء 


۲ 1 2 
س :١‏ أكمل: 
-١‏ عندما يتحد الأكسجين مع أى عنصر يعون مد لال ا 

27 عندما يتحد الأكسجين مع الهيدروجين ينتج e E E‏ 


۳-يتكون غاز الأوزون من E mw‏ ا 
- عند احتراق سلك تنظيف الأو انى فإن كتلته 


ممعمعع مممععرة ممه فوفر مه ر ممم ممم م بممريعيه 


0 - ای کی و سک اتا ع تيح ت 
:١‏ ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحب ة (×) أمام 


) ميج ا ا يم‎ ١ 
) "-تزداد تسبة الأكسجين كلما ارتفعنا إلئ أعخلى.‎ 
) يستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى لحام المعادن.‎ -۳ 
) لو ا لت د‎ PE ٤ 

) enan ei E a a 


ر ر ا ر ر ر 


يجمع الأكسجين بإزاحة الماع لأسقل کے المخبار أثتاء تحضيره فون المعمل. 
-١‏ يداه وهج شعلية مشتعلة عند تعرضها لغار الأكسجين. 
- يجب طلاء أعمدة الكبارى بالدهانات. 
0 الأوزون أهمية كبيرة. 
5- يحتاج متسلقى الجبال لاسطوانات ا 


س :١‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة ts‏ أمام العبارة الخطأ: 
-١‏ تختلف كتلة الجسم من مكان لآخر. لے ) 
؟- تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. ‏ ( ) 
۳ الماء. هو السائل المستخدم قى الترمومتر الظبى: 3خ ا 
س۲ : أكمل: 
کنو قت اور ن الجسم کل .ممم تسد اید مود ل I‏ 


۲ هن أتواع الترزمو مت رآ ےد o‏ 
۳ يستخدم الميزان چ می و خم الوازن. 


ا 


١‏ گاگی أكسيى الكويون مرک کان یح اد کر ن وة 
1 
: الطبيعية بالغلاف الجوى. 


حي ١‏ مي بي م أب م ع عع ن س امد امن مم س س د اعد انقب لنت س 


+ يتكون الجزىء منه من ذرة كريون 
مرتبطة بذرتى أكسجين ويُرمز له 
بالرمز (وم')). 

© غاز تانى أكسيد الكربون هام جدا لقيام 
النبات بعملية البناء الضونى وتكوين 
الغذاء لجميع الكائنات الحية الأخرى 


5 نموذج لجزىء 
مع انطلاق غاز الأكسجين للهواء غاز ثانى أكسيد الكربون (ره٤)‏ 


الجوى. 


» مصادر غاز ثانى أكسيد الكربون: ينبعث غاز ثائنى أكسيد الكربون نتيجة ل: 
( الفحم - البنزين - الزيت - التيغ - الخشب - الشمع ا 


© التبغ: ( وهو المادة التى تصنع منها السجائر ). 


2 


عكونات الغلاف الجو ع 

٠‏ أسباب زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى السنوات الأخيرة: 

١‏ يسبب الكميات الهائلة من الوقود التى تحرقها المصانع ومحطات الوقود 
ومحركات وسائل النقل والمواصلات. 


٠‏ أضرار زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون: 
١‏ اختناق الكائنات الحية. 
؟- حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. 


الشف عن وجود غاز ثانى أى أكسيد د الكريون فى هواء الزفير ا 


) الأدوات | برطمان أو أنابيب اختباز - ماء جير رائق ( محلول 


هيدر وكسيد القاتعروام | ظفافقه غير طويلة: 


-١‏ ضع كمية صغيرة من 
ماء الجير الرائق فى 
برطمان. 

٣‏ انفخ هواء الزفير 
باستخدام ا 


يحتوى هواء الزفير على غاز 002 ۸ 
اليرطمان لمدة دقيقتين بن ولاحظ ما يطرأ عليه من تغيير. 


تأت خط حكر ماد الجر اترا 


نستنتج من هذا النشاط أن: 
هواء الزفير يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يعكر 
ماء الجير الرائق. 

الفصل الدراسى الأول 


بذور فول أو بسلة - برطمانان أو أنابيب اختبار - ماء جير 
رائق - أنبوب بلاستيك - صلصال - ماء - قطن. 


١‏ قم بإنبات بعض بذور 
النباتات متل الفول أو 
البسلة فى البرطمان على 
قطعة من القطن أو نشارة 
خشب مبللة بالماء. 

۲ اتقب غطاء البرطمان 
وأنفذ منه أنبوبًا بلاستيكى 
واحكم تثبيته بالصلصال. 

۳- ضع طرف الأنبوب الآخر مغمورًا فى ماء الجير الرائق 
واتركه عدة أيام »ولاحظ التغير الذى يطرأ على ماء الجير. 


نللاحظ تعكر ماء الجير الرائق. 


نستنتج من هذا النشاط أن: 
غاز ثانى أكسيد الكربون ينتج أثناء تنفس بذور النباتات المُنبتة. 


عكونات الغلاف الجوى» 


[) الخطوات | -١‏ ثبت شمعة فى مخبار زجاجى وأشعلها. 
۲ غط المخبار بغطاء زجاجى ولاحظ الشمعة حتى تنطفئ. 


نلاحظ تعكر ماء الجير الرائق 
عندما اختلط بنواتج احتراق 
الشمعة دليل على روح ثانى 
أكسيد الكربون أثناء اختراقها. 


5077 تج غاز نتى کسید الكريون 


أثناء احتراق الشمعة. 


© الاستنتاج العام: 
ES am 0‏ السابقة نستنتج أن: 
٠‏ غاز ثانى أكسيد الكربون ينتج عن: 
-١‏ تنفس الإنسان ( فى هواء الزفير ). 
۲ تنفس النباتات النامية والمُنبتة. 
- احتراق المواد العضوية » مثل ( الشمعة ) مما يسبب تعكر ماء الجير الرائق. 


© ماء الجير الرائق هو هيدروكسيد الكالسيوم وعند إمرار غاز ثانى أكسيد 

الكربون فيه تتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء فتسبب 
التعكر فيظهر راسب أبيض خفيف. 

« التعكر الحاصل فى ماء الجير الرائق يكشف لنا عن وجود غاز ثانى 

أكسيد الكربون. 

القصل الدراسى الأول 


١‏ المحم عق فلج أكسيد الكزيون فى الهواء حوالي.... 7 ويرمق لهب ارمق 9ظ 
۲ فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز ................. وينتج غاز ا 
بينما فى عملية التنفس يستهلك غاز ....................... وينتج غاز ê‏ اا 
۳ من أضرار زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى-الهواء .............. و + 
٤‏ - ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون من حرق المواد العضوية مثل ........ و....... و ا 
س ؟: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة a‏ 
-١‏ يوجد غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء فى حالة سائلة. كم 
؟- يتكون الجزئ من غاز ثانى أكسيد الكربون من اتحاد ذرة أكسجين 
وذرتين كربون. ج E‏ 
'- يستخدم ماء الجير الرائق فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون.( 2 ) 
٤‏ - كربونات الكالسيوم تذوب فى الماء. و 
س: علل: ١‏ يجب الإكثار من زراعة المساحات الخضراء فى المدن. 
۲- تعتبر زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون خطرا كبيرا. 
٣‏ تعكر ماء الجير الرائق عند تعرضه لهواء الزفير. 
٤‏ - لغاز ثانى أكسيد الكربون أهمية للنباتات الخضراء. 
س 5 : اذكر: -١‏ أهم مصادر غاز تان أكسيد الكربون. 
-١‏ نشاط یو كد تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون من تنفس البذور المُنبتة. 


ر( 


تذكر الوحدتين الأولى والثانية ئ 


١‏ وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية. 
؟- لا تختلف كتلة الجسم على سطح الأرض عن كتلته على سطح القمر. 
۳- للحرارة أهمية كبيرة فى حياتنا. 
5 - سقوط الأجسام لأسفل على سطح الأرض. 
-٥‏ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ٠١‏ إلى “٤١‏ سيليزية. 
٦‏ تصتع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
الصف السادس الابتدانى 


AA 


عكونات الغلاف الجو مء 


Ee‏ بخابیر او أنابيب ز جاجية - دورق زجاجى له سدادة من الفليين 


ذات تقبين - قمع زجاجى - حتض هيدروكلوريك مخقف - 
كربونات كالسيوم - أنبوبة زجاجية على شكل حرف ل. 


آذ و ميل الل ل اك 


١‏ کون جهازًا كما بالشكل. 
۲ صب قليلا من ( حمض هيدر وكلوريك مخفف ) على 
كربونات الكالسيوم. 


١‏ يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون ويتم جمعه بازاحة الهواء 

إتى أعلى. 

حي الاستنتاج | عند تفاعل الأحماض ( حمض الهيدروكلوريك ) مع كربونات 
SESS‏ الكالسيوم يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون. 

يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 

ج/ لانه اثقل من الهواء فيزيحه لأعلى. . 


القصل الدراسى الذون 


عدة مخابير زجاجية بها غاز ثانى أكسيد الكربون - شمعة - 


Z7 ® 


تصف 


أعواد تقاب - حوض به ماء ‏ شريط ماغنسيوم 
ليمونة - قليل من بيكربونات الصوديوم. 


ا وات E‏ 


(۱) نكس مخبارًا مملوء ب (ر٥€)‏ على 
شمعة مشتعلة داخل كأس زخاجى. 


© الاسقنتاج: غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 


(۲) قم بتحضير غاز ثانى أكسيد 
الكربون بالطريقة السابقة. بالإزاحة العلوية للهواء إلى أعلى. 
© الاستنتاج: غاز ثانى أكسيد الكربون أثقل من الهواء. 


(7) قم بت بتحضيز غاز ثانى أكسيد 

الكربون بالطريقة السابقة ثم اجمع لا يتم إزاحة الماء فى المخبار. 

© الاستنتاج: غاز ثانى أكسيد الكربون يذوب فى الماء لذلك لا يمكن جمعه 
بإزاحة الماء. 


الصف السادس الابتدائى 


مكونات الغلاف الجو عه 


)٤(‏ أدخل شريط ماغنسيوم مشتعل 


© الاستنتاج: شريط الماغنسيوم يستمر مشتعلاً متحولا إلى أكسيد الماغنسيوم 


(مسحوق أبيض) ويترسب الكربون ( الفحم ) مادة سوداء على 
جدران المخبار. 


(5) اعصر نصف ليمونة على قليل 
من بيكربونات الصوديوم فى 
كأس أو افتح زجاجة مياه 

غازية ولاحظ لون ورائحة 

غاز ثانى أكسيد الكربون. 
© الاستنتاج: غاز ثانى أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة. 

٠‏ الاستنتاج العام: من كل الأنشطة السابقة نستنتج أن: 

٠‏ خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون. وهى: 

-١‏ لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال لذا يستخدم فى 
إطفاء الحرائق. 

-١‏ أثقل من الهواء لذلك يُجمع بإزاحة الهواء إلى 
أعلى ويحل محله. 

۳ يذوب فى الماء ولذلك لا يُجمع بإزاحة الماء 
كما هو الحال فى تحضير غاز الأكسجين. 

٤‏ - يستمر شريط الماغنسيوم فى الاشتعال متحولا 
إلى أكسيد الماغنسيوم ( لونه أبيض ) ويترسب 
الكربون ( الفحم ) على جدران المخبار 
( إذا تعرض لاز ثاتى أكسيد الكربون ). 

٥‏ عديم اللون والرائحة. 


عدم وجود لون أو رائحة لغاز ثانى 
أكسيد الكريون. 


القصل الدراسى الأول 


| أهمية واستخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون | 
-١‏ يُستخدم فى إطفاء الحرائق لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
-'٠‏ يُستخدم فى صناعة المياه الغازية. 


٤‏ - يُستخدم فى التبريد ؛ لأنه بالضغط والتبريد يتحول إلى سسائل” مطفاة الحرائق. 
وعند تخفيف الضغط يتحول إلى تلج جاق. شْ 
( لأنه عندما ينصهر يتحول إلى غاز فى الجو). 
5 عندما تضاف الخميرة إلى العجين يحدث تخمر » وينتج غاز ثانى أكسيد 
الكربون الذى يتمدد بفعل الحرارة فيجعل الخبز مساميًا ومستساغ الطعم. 


داخل المطفأة. 
١-يسمى‏ غاز ثانى أكسيد الكربون بالقاتل الات 2889© 
ج / لأنه يصيب الإنسان بالاختناق وفقدان الوعى والموت إذا استنشقه 
بكميات كبيرة مع أنه لا يستطيع رؤيته أو شمه أو تذوقه. 

۳- إذا تواجد عدد كبير من الناس فى مكان ردئ التهوية تتناقص كمية 
الأكسجين تناقصا مطرذا وتزداد كمية غاز ثانى أكسيد الكربون مما يؤدى 
إلى شعورهم بالاختناق وفقدان الوعى قالموت. 

٤‏ - عندما تشرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية» فإنك تبتلع كميات كبيرة من 
غاز ثانى أكسيد الكربون وزيادة هذه الكميات يُسبب مرض هشاشة العظام وقد 
يسبب الوفاة لارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الدم مما يؤدى إلى عدم 

الحصول على الأكسجين اللازم للعمليات الحيوية بالجسم. لذلك يطلق عليها 

العلماء ( الأغذية الفارغة ) لعدم احتوائها على أى عناصر غذائية عدا السكر. 


عكونات الغلاف الجو ي 


- عند تفاعل الأحماض مع كربونات الكالسيوم يتصاعد اللا 0 TEE‏ 
۴ غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل ولا مث كلا 02552 
۳ أكسيد الماغنسيوم لونه EEE SRG SMT o o, E.‏ 
٤‏ يتحول عنان ثانى أكسيد الكريون ب KN‏ کے کے سدتك 

E E SRE 1# A ِ 
EE EET ا‎ EES a a ي أكسيد د ريمن ت‎ a م‎ 


) 
اشح a‏ شتلك بعد رتولا تق كيد اكوب يون. ا 
و ب غاز کا کسید الكرليو و أكضمن لر اء ) 
4 تنطفئ الشمعة عند تعرضها لغاز ثانى أكسيد الكربون. ) 
٥‏ يسمى غاز الأكسجين بالقاتل الصامت. 2 


حر لحر صر صر صر 


: تدكر الوحدبين الاولى والتائنه |١‏ 
يد 


١‏ يحتوى الترمومتر الطبى على اختناق. 

۲ يقل وزن الجسم فوق قمة جبل عن وزنه على الأرض. 
“7 يستخدم الخشب فى صناعة مقابض أوانى الطهى. 

4 تترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية. 


الفصل الحراستى الأول [« ) 


ه عنصر کیمیاشی یوک فى الطبيعة على شكل فا رکز با :۸ ) لان 
1 


' جزىء النيتروجين يتكون من اتحاد ذرتين نيتروجين. 
# سُمى غاز النيتروجين أيضًّا ب (١‏ الازوت ) ومعناها 
ا ا ن وليس له دور 


-١‏ مكتشف غاز النيتروجين هو طبيب اسكتلتدى اسمه 
( دانیال رذرفوره ). ْ 
-١‏ يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. ©©© 4د 
ج/ لأنه يكون أهم جزء من البروتيتات لذلك تحتاج جميع 
الكائنات الحية إلى النيتروجين لكى تعيش فهو مكون دانيال رنرفورد 
أساسى لجميع المركبات البروتينية. مکی خا النيتروووت 
- عند حدوث البرق يتفاعل النيتروجين مع الأكسجين مكونًا مركبات تعرف 
بأكاسيد النيتروجين التى تصل إلى التربة مع مياه الأمطار. 
-٤‏ تنتج البقوليات ( البرسيم - البازلاء - قول الصويا ) البروتين من 
نيتروجين الهواء بمساعدة نوع معين من البكتيريا التى تعيش فى جذورها. 
الصف السادس الابتحائى 


42 


لج الغلاف الجومه 


222 


| تحضير غاز المعمل‎ e: 
المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى ع‎ 
ج / وذلك لأن نسبته كبيرة فى الهواء حوالى 2۷۸ من إجمالى حجم‎ 

الغازات المكونة للهواء. ْ 


هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم المركز - 
دورق زجاجى - نحاس ساخن - حوض زجاجى - مخابير 
زجاجية - ماء - أنابيب توصيل. 


00 أن عد كسيد ر ابوروي نيزي ماران غود ن | 
) الخصوات لت جهازً! لتحضير النيتروجين كما بالشكل. 
؟- افتح صنبور الماء ليدفع الهواء داخل الدورق الأول فيمر الهواء 
على محلول هيدر وكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المركز. © 
ج/ ( لامتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون من الهواء ). 
"'- ثم يتم إمرار الهواء فوق فلز النحاس المسخن. 
ج/ ( ليتحد مع الأكسجين الموجود فى الهواء ). 
8 احم غاز الفيتروجين الناتج بإزاحة الماء الأفل: ®@€ 
ج/ لأنه صعب الذوبان فى الماء. 
الفصل الدراسى الأول 0 


غاز النيتروجين يُجمع بإزاحة 
الماء لأسفل كما أنه لا يتفاعل مع 


© الاستفقاج: غاز النيتروجين صعب الذوبان فى الماء»ء ولا يتفاعل بسهولة مع 
كثير من العناصر الأخرى. 
(۲) قرب عود ثقاب مشتعل من مخبار 
به كمية من غاز النيتروجين. 


ص الاستتتاج: غاز النيتروجين لا يساعد على الاشتعال. 1 
(")الاحجيظ لون وعم ورائحة غاز تلظ عت وجو لون أو طعم أو 
النيتروجين. رائحة لغاز النيتروجين. 


© الاستتتاج: غاز النيتروجين عديم اللون والطعم والرائحة. 

تد “ريط 
الماغنسيو ح المشتعل 
مع غاز النيتروجين 
مكونًا مادة بيضاء 
وبإضافة القليل من 
الماء تتصاعد 3 ائحة 


أنلاحظ عدم ازدياد اشتعال عود الثقاب. 


)٤(‏ قرب شريط ماغنسيوم مشتعل 
لمخبار يحتوى على غاز 
النيتروجين» ثم أضف القليل من 
الماء. 


هل فكرت لماذا لا يستخدم النيتروجين فى إطفاء الحرائق؟ وذلك لأن 
كثافة غاز التيتروجين أقل من كثافة الهواء الجوى. 


الصف السادس الابتدائى 


_ مكونات الغلاف الخو 4ء 


من كل الأنشطة السابقة نستنتج: 
۰ خصائص غاز النيتروجين. وهى: ‏ 
١‏ صعب الذوبان فى الماء ولا يتفاعل بسهولة مع الكثير من العناصر الأخرى. 
؟- لا يساعد على الاشتعال. 
۳ عديم اللون والطعم والرائحة. 
٤‏ يتحد مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكونّا مادة بيضاء وبإضافة القليل من 
١‏ الماء يتصاعد غاز ود ا وس ایک 


-١‏ يُستخدم حدیٹا فى ملء إظارات السيارات والطقرات 
وذلك لثبات حجمه النسبى مع تغير درجات الحرارة. 
-١‏ يدخل فى تركيب البارود ونترات الأمونيوم الذى 

يدخل فى تركيب الأسمدة ومخصبات التربة. 

"- ييُستخدم تجاريًا فى تصنيع التشادر ( الأمونيا ) وتستخدم الأمونيا فى إنتاج 
الأسمدة والمخصبات. 

٤‏ - يُستخدم كمادة غير نشطة كيميائيًا فى أجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار 
E‏ رار e‏ تصنيع الأجزاء الإلكترونية. ©©© 
ج/ لأنه لا يساعد على الاشتعال. 

5 يُستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصداً. ظ 

5 تستخدم كميات قليلة منه لملء بعض أنواع المصابيح. 

۷- تستخدم التيتروجين السائل فى: 

© علاج الأورام الجلدية خاصة الحميدة مثل ( الثآليل ). 

+ كمبرد سريع للمنتجات الغذائية والأدوية بغرض حفظها ونقلها. 


القصل الدراسى الأول 


© هل تعلم: أنك إذا غمست ثمرة موز بسرعة فى نيتروجين سائل» فإنها تصبح 
صلبة لدرجة أنك يمكنك دق مسمار فى قطعة خشب بواسطتها؛ لذلك: يُستخدم 
النيتروجين السائل فى التبريد السريع للأغذية والأدوية التى تفسدها الحرارة. 


س :١‏ أكمل: 
١‏ الرمز الكيميائى لعنصر النيتروجين هو ا 1 1 1 1 1 1 1 2111111 
-١‏ نسبة غاز النيتروجين فى الهواء الجوى حوالى ده ب ا 
۳- يتفاعل النيتروجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل وبإضافة الماء نحصل على ان 
٤‏ - يستخدم النيتروجين السائل فى علاج 220101011111011 
-٥‏ يستخدم النيتروجين فى صناعة #5600000000 


) ) 
؟- غاز النيتروجين سريع الذوبان فى الماء. ¢( 
۳ تستفيد النباتات البقولية من نيتروجين الهواء الجوى. ) ) 
٤‏ - يسمى النيتروجين بالآزوت ومعناها غاز الحياة. ( 
-- يتفاعل غاز النيتروجين بسهولة مع كثير من العناصر الآاخرى. ‏ ( ) 
س ”": علل لمايأتى: ‏ 00 اله الا ا 
١‏ يستخدم النيتروجين حديتا فى ملء إطارات السيارات. 
”- يُجمع غاز النيتروجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره. 
۳- لا يُستخدم النيتروجين فى إطفاء الحرائق مع أنه لا يساعد على الاشتعال. 
٤‏ إمرار الهواء أثناء تحضير النيتروجين على محلول هيدروكسيد الصوديوم. 
5 يعتبر الهواء الجوى هو المصدر الأساسى لتحضير غاز النيتروجين. 


ل امع هت 


+ أذ 


مملم معفمو ممع ممم ونفع معفمو ممم ممم ميمه برمعيةه 


مممعمم و وعوم م معفمو فعععوععممم نوع يمن بين مم تنه 


ممم عنمل نععب نمم جر معنم يومةة تر معز ر نيميثع ثيه 


ممم eee‏ ممع عع مممع م ممعم م ممه ممقة ماه عع عوه 


مكونات الغلاف الجوى 


+ مجه اا 
اهم مفاهيم الوحدة التالتة 


هو خليط من غازات تحيط بالكرة الأرضية وتنجذب إليها 
بفعل الجاذبية الأرضية. 
هى عبارة عن ذرات دقيقة من الغبار والدخان والغازات 
الأجسام العالقة المت اة من الممتع المع ار ات و الق ارات 
بالهواء واليواخر وتعتبر أحد ملوثات الهواء إلا إنها تفيد فى 
تكاتف بخار الماء حولها ونزوله على هيئة مطر. 
عملية البناء هى عملية ت تقوم بها النباتات الخضراء يصنع غذاتها وذلك 
نت لت کی غاز کی اتید انکر جون وإتتناج غاز 
ع الأكسجين وهى بذلك تعمل على تبات نسبة الأكسجين 
| التمثيل الضوئى | | .فى الهؤاء الجوق. 
E EEE‏ ك الغازية 
ويتكون من جزيئات تنائية الذرات لها التركيب (ر0). 
طق ملعلاف المورئ کے الا ری افیا ن اولسار 2 
القادمة من الشمس ويتكون من اتحاد ثلاث ذرات أكسجين. 
غاز شای أكسيد مركب كيميائى يوجد على شكل غاز فى الحالة الطبيعية 
بالغلاف الجوى ويتكون الجزئ منه من ذرة كربون 
مرتبطة بكرت أكسجين ويرمز له باود .(CO»2)‏ 


عيوب يي ب عي غاز ويرمز له 
بالرمز (777) ويتكون من اتحاد ذرتى نيتروجين. 


' أهم تعليلات الوحدة الثالثة وإجاباتها النموذجية 


)١(‏ للغلاف الجوى أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 
ج/ لأنه يعمل على حماية الأرض من الأشعة الضارة » كما يعمل على اعتدال 
درجات الحرارة على سطح الأرض.. 1 


القصل الحراسى الأول 


(؟) للأجسام العالقة فى الهواء فائدة وضرر. 
ج/ لأنها بالرغم من أنها من ملوثات الهواء إلا أنها تفيد فى تكاثف بخار الماء 
حولها ونزوله على هيئة قطرات مطر أو ثلج. 
() لولا عملية البناء الضوئى لنفذ غاز الأكسجين. 
ج/ لأنها المصدر الوحيد لتجدد غاز الأكسجين فى عملية البناء الضوتى. 
)٤(‏ لطبقة الأوزون أهمية كبيرة. 
ج/ لأنها تحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس. 
)٥(‏ يزداد وهج الشظية عند تعرضها لغاز الأكسجين. 
ج/ لأن غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
(1) يضاف ثانى أكسيد المنجنيز إلى فوق أكسيد الهيدروجين. 
ج/ لأن ثانى أكسيد المنجنيز عامل مساعد يجعل فوق أكسيد الهيدروجين ينحل 
إلى ماء وأكسجين يسرعة. 
(۷) يجب طلاء أعمدة الإنارة من حين لآخر. 
ج/ لحمايتها من الصداأً. 
(۸) يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى صهر المعادن. 
ج/ لأن درجة حرارته تصل إلى 376٠٠‏ تكفى لصهر المعادن. 
(9) يعباً غاز الأكسجين فى أسطوانات حديدية. 
ج/ ليستخدم فى التنفس الصناعى فى المستشفيات أو مع الغواصون تحت الماء. 
)١ ٠(‏ بالرغم من أن أكسجين الهواء يُستهلك فى عمليات التنفس إلا أن نسبته تظل ثابتة. 
جار يسبيب تجدده ياستمرار فى غملية البتاء الضوتى. 
)١١(‏ يحمل متسلق الجبال أسطوانة أكسجين. 
ج/ لأن الأكسجين يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى لأنه أثقل من الهواء. 
(؟ )١‏ على الرغم من أهمية ثانى أكسيد الكربون إلا أن زيادته خطرًا كبيرا. 
ج/ لأنه يؤدى إلى الاختناق وارتفاع درجة الحرارة ( الاحتباس الحرارى ). 
)١7(‏ يتعكر ماء الجير الرائق بإمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
ج/ لأنه يتحول إلى كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 


عكونات الغلاف الجوى» 


)١ ٤(‏ لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
ج/ لأنه يذوب فى الماء. 
)١ 5(‏ يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
ج/ لأنه أثقل من الهواء الجوى. 
)١7(‏ عند تفخ هواء الزفير فى كوب به ماء جير رائق فإنه يتعكر. 
ج/ بسبب وجود غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يحول هيدروكسيد الكالسيوم إلى 
كربونات كالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
)١١/(‏ على الرغم من أن نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون ضئيلة جدا إلا أنه هام جدا. 
ج/ لأنه يُستخدم فى إطفاء الحرائق كما يُستخدم فى عملية البناء الضوئى 
وصتتاعة اللمَيَاهٌ التغازية وصناعة الخبز. 
)١(‏ يستخدم ماء الجير الرائق فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. 
ج/ لأنه يتعكر عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
)١9(‏ لثانى أكسيد الكربون أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 
ج/ حيث تستخدمه النباتات فى عملية البناء الضوئى وصنع الغذاء. 
(۲۰) يستخدم غازثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
ج/ لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
)١١(‏ لثانى أكسيد الكريون دور فى صناعة الخبز. 
ج/ لأنه عن إضافة الخميرة إلى العجين يحدث تخمر و ينتج غاز تانى أكسيد 
الكربون الذى يتمدد بفعل الحرارة فيجعل الخبر مساميًا ومستساغ الطعم. 
(۲۲) تعانى البيئة من ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى السنوات الأخيرة. 
ج/ بسبب الكميات الهائلة من الوقود التى تحرقها المصانع ومحطات الوقود 
وتناقص المساحات الخضراء. 
(7) كتلة سلك التنظيف بعد إحراقه أكبر من كتلته قبل الحرق. 
ج/ بسبب اتحاده مع الأكسجين مكونا أكسيد الحديد. 
٤(‏ ۲) ضرورة عدم قطع أو حرق الغابات. 
ج/ لأنها تعمل على تنقية الهواء من غاز ثانى أكسيد الكربون. 
اتفصل الدزاسى الأول 5 


ص 


(5 ۲) يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى التبريد. 
ج/ لأنه بالضغط والتبريد يتحول إلى سائل وبتخفيف الضغط يتحول إلى ثلج جاف. 
)١7(‏ ينصح بعدم التواجد فى الأماكن رديئة التهوية. 
ج/ حتى لا نصاب بالاختناق لزيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون. 
(۲۷) يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره قى المعمل. 
ج/ لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
(۲۸) تحتاج النباتات البقولية إلى غاز النيتروجين. 
ج/ لتكوين البروتينات. ' 
(۲۹) تحتاج جميع الكائنات الحية إلى غاز النيتروجين لكى تعيش. 
ج/ لأنه يدخل فى تكوين جميع الأنسجة الحية. 
() يستخدم غاز النيتروجين السائل فى ملء إطارات السيارات. 
ج/ لثبات حجمه النسبى مع تغير فى درجات الحرارة. 
)۳١(‏ يستخدم غاز النيتروجين السائل كمبرد للمنتجات الغذائية والأدوية. 
ج/ لغرض حفظها أو نقلها. 
(9) المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى. 
ج/ لأنه يمثل ۷۸ من حجم الهواء. 
(*؟) يدخل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
ج/ لأنه العامل الأساسى فى تكوين البروتينات. 
٤(‏ ؟) عند تحضير غاز النيتروجين يمرر الهواء عبر محلول هيدروكسيد البوتاسيوم. 
ج/ لامتصاص غاز ثاتى أكسيد الكربون. 
)٠١(‏ عند تحضير غاز النيتروجين يمرر الهواء عبر فلز النحاس الساخن. 
ج/ ليتحد مع غاز الأكسجين الموجود فى الهواء. 
(1؟) يستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
ج/ لأنه لا يساعد على الاشتعال. 


“کک کک ”تت وري بوي ات لي 1 1 آذ n. r‏ 


E E۹ CEE e OE 


مكونات الغلاف الجو ی 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة 


الخطأ.ء مع تصحيح الخطأ: 
-١‏ تثبت بكتيريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية مثل: الفول 
والبرسيم أكسجين الهواء الجوى. 0 ) 
؟- يحتل غاز الأكسجين 2۷۸ من مكونات الهواء الجوى. ) ) 


السؤال الثانى: علل: 
-١‏ يستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
؟- يستخدم ماء الجير الرائق فى الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 
-١‏ غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين). 
۲- غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. | 


السؤال الرابع: انظر الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتى: 
اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام: 
- المادة )١(‏ هى: 2232110111111 


- السائل (۲) هو: E‏ 
- اذكر استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون: 


ممموممع مو ممع عم لع ممم وموم ممه ممم و مر يمير رع ميج رمم بريه 


لمعمو مرم معو م ممع نفع ع مم ن ممق وعع م لاريمدا ر ميرو ارءعءعم جه 


السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بكلمة مناسبة: 
> يجمع غاز الأكسجين بإزاحة 5200 لأسفل فى المخبار أثتاء تحضيره 
فى المعمل . [ القاهرة 15١5م‏ ] 


۲- يتم تحضير غاز الأكسجين من .......... قى وجود 0O0‏ سوط ۳۰۱۹م ] 
۳- يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ارتباط ذرة e‏ 

بدزتی ا ااا اظ ١١٠۲م‏ ] 
-٤‏ غاز يستخدم فى تصنيع الأمونيا هو 000( القاشرة 5034م] 
2 مكتشف غاز النيتروجين هو 0202020200000 [#وسعيد م ] 


-١‏ الغاز الذى يستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز و 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) [الجيزة ١٠١۲م‏ ] 
- غاز ......... يمثل 728 من حجم الهواء الجوى . 


( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) (الإسكدرية ١٠١٠ء‏ ] 
۳- عندما يوضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون 
يترسب على جدار المخبار r‏ 
( نيتروجين - كربون - أكسجين ) [يورسيه ۲۰۱ ] 
-٤‏ يوجد النيتروجين فى الهواء قى الحالة مي 
( الصلبة - السائلة - الغازية )[تودى الجديد ١٠٠٠ء‏ ] 
٥‏ غاز .................... يستخدم فى تركيب البارود. 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) راسو ٠٠م]‏ 
السؤال الثالث: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 
-١‏ غاز الأوزون يتكون من ذرتى أكسجين. ) ) a)‏ 
۲- لا يذوب غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء . ( ) القاهرة ٤١١٠م‏ ] 


_ مكونات الغلاف الجوى» 


= غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الأكسجين. ) ) [الشقافرة 4١7م]‏ 
٤‏ - يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها (غاز عديم الحياة ). ) ( [ أسوان ١15‏ ام ] 
o‏ - يُجمع غاز النيتروجين أثقاء لیر باز احة الهواء لای , ) ( [الغربية ١٠١٣م‏ ] 


لب یتکون من خلیط من غازات تحيط يالكرة الأرضية وتنجذب إليها بفعل 


الجاذبية الأرضية. [ الإسماعيلية 1114م ] 
"- مادة تستخدم كعامل مساعد فى تحضير غاز الأكسجين. [ المقوفية 0114م ] 
۳- غاز عند زيادة نسبته فى الغلاف الجوى يؤدى إلى أضرار بمناخ الأرض 
وارتفاع درجة حرارتها. [ القليوبية 1015م ] 
- عملية تنشأ من إضافة الخميرة إلى العجين وينتج عنها 
غاز ثانى أكسيد الكربون. [ القاهرة 18+ كم ] 
> المصدر الرئيسى لتخضير غاز النيتروجين فى المعمل. 7ا ۲۱۹م[ 
شۇق فخت شوب ها قل ن 
- غاز الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. [اسوان ۲۰۱6م ] 
-١‏ يتكون جزئ غاز الأوزون من أربع ذرات أكسجين . [ القاهرة:18١‏ 5م ] 
۳- يتكون راسب أسود عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الزائق. [ اسرس ١٠١٠ء‏ 
-٤‏ يدخل غاز الأكسجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. [الغزبية 314 ؟م] 
-٥‏ عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز النيتروجين مع قليل من الماء 
يتصاعد غاز الهيدروجين. [ المذوافية 15 لام ] 
- طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات الحية. [ أسيوط 15١5م‏ ] 
۲ تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء على الرغم من استهلاكه أثناء التنفس 
والاحتراق. [ القاهرة 13 كم ] 
“- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. [ الإسماعيلية ١١١٠م‏ ] 
4- يستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات. [أسوان ١٠١٠م‏ ] 


الفصل الحراسى الأول Ç-0‏ 


° تضاف الخميرة إلى العجين أتتاع صناعة الخيز. [ الإسكتدرية 1م[ 


5- غاز ثانى أكسيد الكربون له أهمية كبيرة فى استمرار الحياة. [الغربية 5018م ] 

۷- يسمى غاز النيتروجين بالآازوت ومعناها ( عديم الحياة ) . [القاهرة 08م ] 
السؤال السابع: ماذا يحدث فى الحالات الآتية: 

] م٠١15 عند تقريب شظية مشتعلة لمخبار مملوء بالأكسجين. [ الآسماعيلية‎ -١ 

۲- تعريض مسمار مبلل بالماء وتركه لعدة أيام فى جو رطب. [البحيرة ٤١١٠م‏ ] 

۳- إضافة الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخيز . [الشرقية لام | 

4 - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى. [الغربية ١٠١١م‏ ] 


د- عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى. [المنوفية ١٠١٠م‏ ] 
السؤال الثامن: ما أهمية كل من؟ 


] الأجسام العالقة بالغلاف الجوى. [القاهرة 1+ لام‎ -١ 
] م1١18 طبقة الأوزون فى حياة الكائنات الحية. [الإسكندرية‎ -” 
] كم‎ ۰١١ رك التلج الجاق. [القليوبيّة‎ 
] بكتريا العقد الجذرية للنباتات البقولية. [ القاهرة 18+ لام‎ - ٤ 
] غاز النيتروجين السائل. [ المنوفية 1015م‎ -٥ 


السؤال التاسع: فى النشاط الموضح: ها أسم؟ ١‏ [القاهرة 14١5م‏ الإسكتدرية ١١١م‏ الغربية ٠٠٠١‏ م] 


0 المادة‎ ١ 


مكونات الغلاف الجوى» 


١‏ تعمل النباتات الخضر ا دس غار کا اسرد الكربون 

فى الهواء الجوى () ) 
؟- ماء الجير الرائق هو هيدروكسيد الكالسيوم. (( ) 
۳- الثلج الجاف هو ثانى أكسيد الكربون الصلب. ١‏ ) 
4 - يجب طلاء أعمدة الإنارة بالدهانات لحمايتها من الصداً. ١‏ ) 
-١‏ غاز الأكسجين له القدرة على الاتحاد المباشر مع معظم العناصر مكوئًا 0 
۲ أكسيد الماغنسيوم لونه 123200-90 
“"- حديثا تملأ إطارات السيارات بغاز 51010101000 1*1( 
اليتون ب عار الأوزون من ا اذرات أكسجين. 


1 0 ب وس يع‎ ١ 

¥ - ما نتج من تفاعل الأكسجين والنيتروجين عند حدوث البرق. 
۳- الغاز المستول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى. 

4 - مركب يستخدم فى الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 


-١‏ يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء إلى أعلى. 

١‏ - يُستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
۳- للأجسام العالقة فى الهواء الجوى فائدة وضرر. 

- يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 


١‏ ثلاتة من خواص غاز الأكسجين. ش. 
۲- كيف تحصل على غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين. 
۳ كيف تحصل على غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. 
5- مكوكاك"الغلاف الجۈق. 

الفصل الدراسى الأول 


) ( غاز ثانى أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة.‎ -١ 
) ) يحتوى هواء الزفير على غاز الأكسجين.‎ -” 
( ) يجب الإكتار من زراعة المساحات الخضراء.‎ -" 
( ( للأكسجين قدرة على الاتحاد مباشرًا مع معظم العناصر مكونًا أكاسيد.‎ - ٤ 
08 يدخل النيتروجين فى صتاعة ........ و‎ -١ س ۲: أكمل ما يأتى:‎ 
غاز ثانى أكسيد الكربون مسي هی الا‎ -” 
0500000 الرمز الكيميائى لغاز ثانى أكسيد الكربون هو‎ -۳ 
من حجم الهواع.‎ ۸. aa يمثل غاز الأكسجين حوالى‎ - ٤ 
٠ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:‎ :٣ س‎ 
يستخدم غاز .................... فى ملء الإطارات.‎ -١ 
) الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين‎ ( 
الغاز الأكثر تواجدًا فى الهواء هو ا‎ -” 
) الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين‎ ( 
) غاز الأكسجين عديم ................... (اللون - الطعم - الرائحة - كل ما سبق‎ -۴ 
) يدل قا اكماد الكريون فى ضطاعة ......... ( المياه الغازية - الأسمدة - النشادر‎ - 3 


e ١‏ ا 
؟"- غاز تسبب زيادته فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
۳- غاز يدخل فى تكوين الأنسجة الحية. 
-٤‏ الفحم والبترول والشمع والزيت والتبغ. 

س :٥‏ (ا) كيف يمكن الكشف عن؟ -١‏ غاز ثاتى أكسيد الكربون. ۲- غاز الأكسجين. 


(ب) ماذا يحدث عنى؟ ۱ - اتحاد ثلاث ذرات أكسجين. 
؟- زادت نسبة الأكسجين فى الهواء عن ./7١‏ 
۳- حدوث البرق. -٤‏ عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى 
الصف السادس الابتدائى 


2 


eni 


| #تتعرف أهمية الجهاز العصبى فى جسم الإنسان وطرق | 


فى نهاية هذا الدرسأ تُطبع اقادرااعلق أن . || ٠‏ | - فى تهلية هذا الدرس تصيح قلدر على أن: 
+ تتعرف تركيب ووظائف أعضاء الجهاز العصبى فى | || + تتعرف تركيب الجهاز الحركى فى جسم الإتسان. 
جك ا | أ !+ ]|| توضح أهمية العضلات والمفاصل.فى الحركة: 
+ 'تفسر حدوت رد القعل المنعكس. 1 ا 2 E‏ 
| + تتعرف طرق المحافظة على الجهاز الحركى. 


3 فظة‎ ١ 


. || 5 

تتناول هذه الوحدة تركيب ووظيفة كل من الجهاز العصبى . والجهاز 
الحركى فى جسمك. وتتناول الوحدة أيضا طرق المحافظة على كل 
منهما واهمبة ذلك على صحتك. 


الدرس الثول ج 2 


+ يتكون الجهاز اسن من المخ والحبل الشوكى وملايين الأعصاب. 

# يقوم الجهاز العصبى ياس تقبال 
المعلومات من بيئتك ومن داخل جسمك 
ويفسرها ويجعل الجسم يستجيب لها 
ا SONT TEE‏ 


الجهاز العصبى يجعلك تعرف ما إذا 
كان الشىء ساختا أو ياردًا أو حلوا 
أو مرا أو حْشْنًا أو أملمتا. 

۲ الجهاز العصبى يضبط حر كاتك 
ويحميك من الأذى ويجعلك تشعر بالألم 
وتخل المشكلات وتتعلم الموسيقى. 
الجهاز العضبى يقوم بضبط الاستجابات الخاصة بالعواطف فهو يجعلك 
سعيدًا أو حزيئًا أو غضبائًا أو هادنًا. 
الجهاز ا على الوظائف المتعددة التى يقوم بها جسمك كالتغذية 
والحركة والهضم وا التفكير فينسقها وينظمها. 


التركيت والوظيفة فى الكائنات الحية 


وحدة بتاء الجهاز العصبى هى الخلية العصبية 


© مم تتركب الخلية العصبية؟ 


ا ضريحة مجهزة 
عصبية تحت المجهر 396 Ea‏ 
5 لخلية عصبية تحت المجهر. 


نجد أن الخلية العصبية تتكون من جزئين أساسيين هما: 
جسم االخلية, ١‏ محور الخلية 
(أولاً)ا جسم الخلية العصبية:- 
+ يحتوى على نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمى. 
+ تمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات تسمى التفرعات الشجيرية » وهى 
تتصل بخلايا عصبية مجاورة لها مكونة تشابك عصبى. 


تركيب الخلية العصبية. 


الفضل الحراسى الأول o1‏ 


ظ © الوحدة الرابعة ©) 
(ثانيا) محور الخلية العصبية: it‏ 
بطبقة دهنية. 


» ينڌ | 5 5 5 ور 
نوي الور بتفر عات نهائية تت 7 2 
1 0 0 تتصل بالعضلات أو تكون تشابك عصبى مع 
خلا حعصنية كر - ش 


© التشابك العصبى: 


ینت 5 9 2 3 

تا n E a‏ عتد اتصال 

بالتفر عات النهائية للخلايا العصبية بيعضها أ اتصالها e‏ 
ْ بد و بالعضالات. 


يتركب الجهاز ١‏ : 
لعصبى من جهازين رنيسبين هما: 


الجهاز العصبى المركزى 
1 @ : 
zd)‏ اولة: الخهاز ١‏ 

جهاز العصبى المركزى 
© بتركب من: 
-١‏ المخ. 
؟ - الحبل الشوكى. 


التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية 


) المخ: ( يشبه الكمبيوتر‎ )١( 


© عبارة عن كتلة عصبية كبيرة تحتوى على ملايين من الخلايا العصبية. 


© مکانه: يوجد المخ داخل علبة عظمية تسمى ( الجمجمة ) تعمل على حمايته. 
© أهميته: هو مركز التحكم الرئيس فى جسمك. 5989© 
چ | لأنه يوجه وينسق جميع العمليات والأفكار والسلوكيات والعواطف. 


8 تركيبه: یتر کب المخ ف 
= النصفين الكرويين. 5 المخيخ. و النخاع المستطيل. 


تشريح ( ملقط - إبره تشريح - مشرط ). 


-١‏ افحص مخ خروف وتعرف أجزاءه الرئيسة. 
”- اعمل قطاعًا طوليًا بين النصفين الكرويين باس تخدام 
المشرط ولاحظ الفرق فى اللون داخل وخارج المخ. 


-١‏ يتكون المخ من النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل. 

- لون النصفين الكرويين من الخارج رمادى ولونهما من 
الداخل أبيض. 

القصل الدراسى الأول 


© الوحدة الرابعة © 


+ هو جسم کروی كبير يتكون من جزئين يفصلهمارشق وسطى إلى نصفين 
+ يتميز النصفان الكرويان بكثترة 
التلاقيف و التنيات. 


+ السطح الخارجى للنصفين الكرويين 
يُغرف بالقشرة المخية وهى رمادية 
ه من أهم وظائف النصفين الكرويين: 
-١‏ يحتويان على مراكز التفكير والتذكر. 
؟- استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس الخمس: 
( العينان - الأذنان - الأنف - اللسان - الجلد ) وإرسال الاستجابة المناسبة لها. 
ثانيا: المخيخ 
© مكانه: يقع فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
٠‏ وظيفته: المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
ثالنا: النخاع المستطيل 
© مكانه: يقع أعلى الحبل الشوكى حيث يصل المخ بالحبل الشوكى. 
© وظيفته: هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم مثل: 
+ تنظيم ضربات القلب. 
+ تنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفسى أثناء عملية التنفس. 


ا الصف السادس الابتدائى 


التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية 


© ا الملل الا ل ا ا ا س ا س س سے س ت س س س س س سے سے سے س س ا ا ا ا 


0089 إصابة النخاع المستطيل تؤدى للوفاة.‎ -١ 
ج/ لانه مسئول عن العمليات اللاإرادية» متل: ضربات القلب أو الجهاز التنفسى.‎ 

”- يزن مخ الشخص البالغ ٠,١‏ كيلو جرام. 

۳ يعتقد البعض أنه كلما كان مخ الإنسان كبيرًا فى الحجم »كلما كان أكثر ذكاءً » 

ولكن هذا غير صحيح فجميع البالغين يتساوى حجم المخ لديهم إلى حد كبير. 


سن :١‏ ضع 1 و ٠ u‏ 1 2 1 6 
١‏ كلما زاد حجم المخ زادت نسبة الذكاء. ) 
۲- تتشابك التفر عات الشجيرية للخلايا العصبية مكونة تشابك عصبی. ( 
۳- القشرة المخية للنصفين الكرويين بيضاء اللون. ) 
٤‏ - تتكون الخلية العصبية من نواة و سيتوبلازم وجدار خلوى. ) 

س ۲: أكمل: سق 
-١‏ يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أسفل E EE‏ 
- السطح الخارجى للنصفين الكرويين يسمى 1 111ص 
'- يتركب المخ من ت و 2212010000 
5- محور الخلية العصبية مغلف بطبقة OE O E‏ 
-٥‏ يربط النصفان الكرويان ..................... وهى المسئولة عن الاتصال بينهما. 
٦‏ ينتهى المحور بتفرعات منتهية تتصل إما ب................... أو ب EER‏ 

سا عللة 0 e‏ 
-١‏ يربط النصفان الكرويان ألياف عصبية. 
۲- إصابة النخاع المستطيل تسبب الوقاة. 
”- يوجد المخ داخل جمجمة عظمية. 

س؟ : حدد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان: 
-١‏ النخاع المستطيل. ”- النصفان الكرويان. "- المخيخ. 

القصل الدراسى الأول 60 


اسر ا صر ا ا ر ر 


(ب) اذكر وظيفة كلاً من: 
١‏ الحصجحة. ؟- النخاع المستطيل. 
(ج) اذكر صور تكون التشابك العصيى. 


١‏ ا غاز جو حوالى ...۸ من حجم الهواء. 
؟- يعباً غاز الأكسجين فى أسطوانات ويستخدم فى لظ 
السات سكم داخل الترمومتر الطبى لظ 


۲: ضع علامة (27) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


ممح مفو و ومممعء وماففعء مقع أل عع معفة نعو نوعو عوقعةة وووووووممءثوممةء 


= - يستخدم غاز الأكسجين فى ملء إطارات السيارات. ) ( 
۲ يقاس الوزن بوحدة الجرام أو الكيلوجرام. E‏ 
۳ تؤثر كتلة الجسم على وزنه. [ 2 
ھک ا ا عن مھا ) ( 
س ۲: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
وك سيم حم ررح م - اقترب من الأرض - کلاهما) 
-١‏ جسم كتلته على الأرض ۷ كجمء تكون كتله على القمر ..كجم. ( ۷ - 57 - ۷۰۰ ) 
"- الزئبق لونه ا اد «83أسود- قطضمى -ذهيى) 
٤‏ - يتعكر ماء الجير الرائق بإمرار OE‏ 
( ثانى أكسيد الكل بون - الأكسجين - النيتروجين ) 
س ؟ : علل لما يأتى: م 


١‏ - يبدو راد الفضاء وكأنه د 
eh ۳‏ ايسا اساي 
4 تضاف الخميرة إلى العجائن عند الخيز. 


نعي ! الصف السادس الابتدائى 


التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية 


© مكانه: يمتد الحبل الشوكى فى قناة داخل 
سلسلة فقرات العمود الفقارى فى 
الجهة الظهرية لجسم الإنسان. 

© وصفقه: أسطوانى الشكل ويخرج منه 
أعصاب تُسمى الأعصاب الشوكية. 


C3‏ افحص قطاعًا للحبل الشوكى 


مجهر -شريحة جاهزة 
لقطاع عرضى فى الحيل 
الشوكى. 
افحص شريحة جاهزة 
لقطاع عرضى فى الحبل 
الشوكى بواسطة المجهر. امبر بجت 
الحبل الشوكى يتركب من: 
- مادة داخلية رمادية وتظهر على شكل حرف 11. 
۴ مادة بيضاء تحيط بالمادة الداخلية الرمادية. 
٠‏ وظائف الحبل الشوكى: 
١‏ نقل الرسائل العصّبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس,. 
۲ هو.المسئول عر لقيال دة سحي اليد بسر عة عند سلامستها جسم 
ساخن فجأة دن تفكير. 
الفضصل الدراسى الأول 


(© الوحدة الرابعة © 


ثانيا: الجهاز العصبى الطرفى 
هو عبارة عن الأعصاب التى تخرج من الجهاز العصبى المركزى 
( المخ - الحبل الشوكى ). 


» وظيفته: توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز 
العصبى المركزى وجميع أجزاء الجسم. 


أعصاب مخية ( ؟ ١‏ زوجا) 


+ الأعصاب المخية: عدد ٠١‏ زوجًا من:الأعصاب وتخرج من المخ. 


+ الأعصاب الشوكية: عدد ”١‏ زوجًا من الأعصاب وتخرج من الحبل التموكى. 


الفعل المنعكس 

: © هى استجابة تلقائية سريعة يصدرها الجهاز العصبى عندما يتعرض الجسم ؛ 
' لمؤثر خارجى فجأة › مثل التعرض الفجائى: : 
: ( الضوء- الحرارة-الرائحة - ملامسة جسم ساخن فجأة - ملامسة أشواك ). _) 
© أمثلة على الفعل المنعكس: 


-١‏ سحب اليد بسر عة عند ملامستها جسم ساخن أو شائك. 

”- حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى من العين. 

۳- هزة الركبة عند الدق عليها. 

-٤‏ ضيق واتساع ( إنسان العين ) نتيجة زيادة أو نقص شدة الضوء. 


2 الصف السادس الابتدائى 


التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية 1 


كيفية حدوث الفعل المنعكس 


-١‏ أثرت حدة الأشواك فى النهايات العصبية للخلايا الموجودة بالأصابع» فتولدت 


؟- انتقلت هذه النبضات العصبية خلال ليف عصبى حسى إلى الحبل الشوكى. 

۳- انتقلت نبضات عصبية خلال ليف عصبى حركى من الحبل الشوكى إلى 
عضلات الذراع ( دون تدخل المخ ) فانقبضت العضلاتء وانتنى الذراع 
مبتعدًا عن الأشواك. 

4 - انتقلت نبضات عصبية أخرى من الحبل الشوكى إلى مراكز الحس بالمخ» فتم 
إدراك الإحساس الحقيقى بالألم, 


© الوحرة الرابعة ©) 


الفعل المنعكس يتم بطريقة آلية تلقائية سريعة دون تدخل 
الوعى أو الإرادة ويدرك المخ حدوثه بعد إتمامه بوقت قصير. 
٠‏ أهمية الجهاز العصبى: 
١-نقل‏ الرسائل العصبية من إحدى مناطق الجسم إلى منطقة أخرى ( وهى 
وظيفته الأساسية ). 
۲- تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيوية داخل الجسم. 
۳- استقبال المؤثرات الخارجية التى تحيط بالإنسان عن طريق أعضاء الحس 
والتعرف عليها وتفسيرها. 
© طرق الحفاظ على الجهاز العصبى: 
١-تجنب‏ مواقف: الآنفعال الشديد: 
؟” - ممارسة الرياضة البدنية. 
۳- إعطاء الجسم فترة كافية للراحة و النوم. 
٤‏ الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة. 
©- عدم إرهاق أعضاء الحس بالجلوس فترات طويلة أمام 
الكمبيوتر والتليفزيون. 
١‏ عدم الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة وغيرها. ©8 
ج/ لأنها تؤثر على فترات النوم وضربات القلب وتؤدى 
إلى التوتر العصبى. ) 
۷- الابتعاد عن مصادر التلوت بأنواعه المختلفة. G8‏ 
ج / لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى مثل: 
(أماكن الضوضاء والأدخنة المنبعثة من 
عوادم السيارات والمصانعء» وغيرها). 
4 احذر الإدمان؛ لأنه يوّثر سلبًا على الجهاز العصبىء مثل: 
( إعاقة الذاكرة والتعليم - التوتر العصبى - التبلد - الأرق - فقد الإحساس بالزمن ). 


التر كيب والوظيغة فى الكائنات الحية 


| ا لم اعبار الصحيحة وعلامة (عا ملم قعرزة انظ 
-١‏ ضيق و اتساع ( إنسان العين ) من أمثلة الأفعال المنعكسة. ١‏ ) 
- النوم لفترات كافية من وسائل الحفاظ على الجهاز العصبى. ١‏ ) 
۳- يدق الأطباء على الركبة للتأكد من سلامة المخيخ. ١‏ ) 
4 - يخرج من المخ ”١‏ زوج من الأعصاب. يمع 
٥‏ - يجب عدم الإسراف فى تناول المنبهات للحفاظ على الجهاز ١‏ العصبى. 0١‏ ) 


REKAR الاستجاية التلقائية سن الجسم نحو المؤثرات المختافة تسى‎ ١ 

۲ تنتقل النبضات العصبية خلال .................... إلى الحبل الشوكى عند لمس 
نبات شائك. 

۳ تسمى الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى باسح ا و RS‏ 

EDN المادة الداخلية للحبل الشوكى هى ..................... والخارجية‎ - ٤ 

3 وشم الا ميات ا سات PEL Oa est or‏ 


سخ سمس ا الك 0 ( (A-F - BH‏ 
3 المخيخ مسئول عن O.‏ ( عمليات التفكير - توازن الجسم - الأفعال المنعكسة ) 
۳- كل ما يلى من طرق الحفاظ على الجهاز العصبى عدا 000 

( ممارسة الرياضة - تناول المنبهات - تجنب الانفعال الشديد ) 
4 - للحبل الشوكى شكل .ابوط تويةه ١...‏ :7 اتاق مخ رو طی + كروي ) 
٥‏ يخرج من المخ تج توتو وو چ مالا عت اب GA Tira)‏ 


-١ 1‏ سحب اليد بسر عة عند وخذها بديوس 
ادير الم رضل عند اجر ائ للشكيدك: الجرااشية. 
۳ يجب التقليل من تناول المنبهات. 
٤‏ يجب عدم الجلوس أمام الكمبيوتر فترات طويلة. 
١‏ أهمية الجهاز العصيى. 
”- ثلاثة من طرق المحافظة على الجهاز العصبى. 
٠‏ الفصل الدراسى الأول © 


(© الوحدة الرابعة ©) 


ze 


0 تذكر الوحدات الأولى والثانية والثالثة وى 


) ١ من حجم الهواء.‎ ۲١ شال تان أكسيد الكريون تة‎ ١ 
) ١ درجة سيليزية.‎ ٠٠١ درجة غليان الماء هى‎ -١ 
) 0 غاز ثانى أكسيد الكربون صعب الذوبان فى الماء.‎ ۳ 
) ) يتغير الوزن بتغير الكوكب أو القمر الموجود عليه الجسم.‎ -٤ 
300000100 [8 يتحد الأكسجين مع معظم العناصر مكونًا‎ -١ ؟- أكمل:‎ 
”-غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال.‎ 

۳ وزن الجسم على القمر يساوى ..................... وزنه على الأرض. 


3 خ ققدم ............ فی قياس درجات الحرارة. 
١ 7‏ - يصنع مقبض المكواة من البلاستيك. 

؟- يحمل متسلقوا الجبال أسطوانة أكسجين. 

۳- لطبقة الأوزون أهمية كبيرة. 

؛- كتلة جسم على الأرض تساوى كتلته على القمر. 


هی إحدى الصفات التى تميز الكائن الحى 
عن الجماد . وهى مظهر من مظاهر 
الحياة فى الإنسان . وتتم الحركة 
بمشاركة وتكامل أجهزة وأعضاء 
متخصصة ( الجهاز الحركى ) وتنسيق 
وتنظيم من الجهاز العصبى. 


ا ب ا ا ا س ت ص س کے 


العضلات و العظام معًا يتمكن جسمك من الحركة » ولذا يتر كب 
الجهاز الحركى من جهازين رئيسيين هما: 


الجهاز الهيكلى ١‏ الهيكل العظمى ) 


© الوحدة الرابعة © 


السو ا مم ا سب 0 
© تركيبه: يتركب من 77 فقرة عظمية بينها غضاريف تمنع احتكاك الفقرات 
يبعضها أثناء الحركة. 
& وظيفته: 1 يسمح للجسم بالانحناء فى الاتجاهات المختلفة. 
۲ يحمى الحبل الشوكى الذى يوجد بداخله. 


(؟) القفص الصدرى: 

3 تركيبه: يتركب من ١7‏ زوجًا من الضلوع وتتصل جميعها من الخلف بفقرات العمود 
الفقارى وتتصل الحشرة أزواج الأولى منها من الأمام بعظمة القص. 

© وظيفته: حماية القلب والرئتين والمساعدة فى عمليتى الشهيق والزفير 

E‏ ! الصف السادس الابتدائى 


التركيب والوظيفة ف الكائنات الحية 


عظام الطرفين العلويين و الطرفين السفليين. 
)١(‏ عظام الطرفين العلويين ( يتصلان بعظام الكتف ): 
وهم: عظمة العضد - عظمتا الساعد - عظام اليد. 


والإمساك بالأشياء. 


(۲) عظام الطرفين السفليين ( يتصلان بعظام الحوض ): 
وه حظهة الفحذ -. عظمتا الساق 2 نظام القت 
© وظيفتهما: المشى والجرى والوقوف 
والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم. 


من المستحيل أن يتحرك الإنسان إذا كانت جميع | 
٠‏ فى الجسم بالمفاصل. 05559 


1 1 
١ س‎ 1 
| . 5 م‎ j ۰: ١ 1 9 مود‎ : 
ا‎ i 
1 1 


س ا س ا ت س س ا ن ا ا س س 


© الوحدة الرابعة ©) 


)١(‏ مفاصل ثابتة: 


لا تسمح بأى حركة مثل المفاصل التى ربط عظام الجمجمة. 
(۲) مفاصل محدودة الحركة: 


وهى المفاصل التى"تتيح الحركة فى اتجاه واحد 
ققط كمفصل الركبة وقفضل الكو ع ( المرققل ): 


(؟) مفاصل واسعة الحركة: 


مك جح ) الكتة ومة ١‏ آلف ١ SIE‏ 


م اليد ( الم نم القدم ( الكا ا 
رسغ اليد ( المعصم ) ورسغ القدم ( الكاحل ). TT er‏ 
Ê‏ ثانيا: الجهاز العضلى | 
يُعد الجهاز العضلى هو المحرك لأجسامنا. 
© أهمية العضلات فى أداء الحركة: 
+ العضلات هى التى تولد القوة الميكانيكية والحركة للجسم. حل 
عد سوق كوول العا امس ية على الات اشر مناد ريز العضالات 
بأن حركتها واضحة. 


+ العضلات مزودة بأربطة طويلة فى كل طرف من أطرافها تربطها بالعظام و 
ثعرف باسم ( الأوتار ). 


التركيب والوظيغة فى الكائنات الحية 


تعمل تلقائيا دون تحكم أو إدراك 


مثل عضلات القناة الهضمية والأوعية 
| الدموية والمثانة البولية والقلب والرئتين. 


مثل عضلات الأطراف والجذع 
والوجه وجدار البطن. 


دور العضلات فى لقان حركة ساعد اليد 


يمكن توضيح دور العضلات فى أداء الحركة من خلال تفسير حركة ساعد اليد 

كما يلى: 

-١‏ عندما تنقبض العضلة 
الأمامية للعضد تنيبسط 
العضلة الخلفية لهاء فينثنى 
مفصل الكوع» فيتحرك 
الساعد واليد تحو العضد 
كما بشكل (أ). 


- عندما تنبسط العضلة الأمامية للعضد تنقبض العضلة الخلفية لها فيتحرك 
الساعد واليد بعيدا عن العضد كما بشكل (ب). 


-١‏ يدوع جسم اسان على 35 عة أصغرها حجتا 
يوجد فى الأذن وأكيرها حجما يوجد فى منطقة أسفل الجسم. 
؟- يستخدم الإنسان Yee‏ عضا أتقاخ المشى. 


الفصل الحراسى الأول 


© الوحدة الرابعة © 


© كيف تحافظ على جهازك الحركى؟ 
١‏ - ممارسة الرياضة البدنية بانتظام. 


؟- تجنب الإجهاد العضلى كالجلوس 
على جانب واحد فترة طويلة. 


۳- عدم حمل الأشياء الثقيلة التى تتعدى 
قدرتك. 
ج/ لحماية جهازك الهيكلى خاصة عمودك الفقارى. 


4 - الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة وكذلك اتخاذ الوضع الصحيح أثناء 
المذاكرة أو القراءة. 
ج/ لعدم إجهاد فقرات العنق أو فقرات 
العمود الفقارى. 


مناسبة خاصة فى الصباح. € 
ج/ لما لها من أهمية فى تمثيل ( فيتامين د ) 


2 تنتاول الغذاء الح سح الغنى بعنصرى 
الكالسيوم والفؤسفور وكذلك ( فيتامين د ). 0059 
ج/ لتجنب الإصابة بأمراض العظام مثل لين العظام والكساح. 


7- التزام الآباء بتطعيم الأطقال فى مواعيدها بدقة مثل ( طعوم شلل الأطفال ). 
۸- تجئب السلوكيات التى تؤدى إلى حدوث الكسور أو الالتواءات كالقفز من 
الأماكن المرتفعة أو القيام بحركات عنيفة. 


التركيب والوظيغة فى الكائنات الخية 


س :١‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


) ( يتصل الطرفان السفليان بالعمود الفقارى بواسطة عظام الحوض.‎ -١ 
( ) يسمح القفص الصدرى بانحناء الجسم فى الاتجاهات المختلفة.‎ - 
) ١ للات دور كبير فی الحركة,‎ ۴ 
) _ [ الؤكل العظمى ساعد على حركة الجسم عن طريق المفلضل والعضتلات.‎ 6 

©- يتركب القفص الصدرى من ٠١‏ أزواج من الضلوع. ١‏ ) 

س 7: أكمل: 

-١‏ يتكون الهيكل الطرفى من عظام ز 0 2 وعظام د کی م 
؟- المفصل محدود الحركة هو المفصل الذى يتيح الحركة فى 570 
۳ من وظائف الجمجمة ال OEP Er OT‏ 
ER E 3‏ د ور 08 و Bera‏ 
-١‏ من مكونات الهيكل 5-0 جب ج دنا (الجمجمة ‏ و ( 
۲- من مكونات الهيكل العظمى الطرفى و 

( العمود الققارى - القفص الصدرى - عظمة الساق ) 

۳- يوجد بين الفقرات .ل “( غضاريف - عضلات - نتوءات عظمية ) 
٤‏ - الجلوس والوقوف من و ظائف E IEE.‏ دع 


a a E rS 
يتحر ك الساعد بعيدًا عن العضد عند انقباض‎ ٥ 
) والخلفية‎ e العضلة الأمامية - العضلة الخلفية - العضلة‎ ( 


-١ :)‏ تتصل العظام ببعضها بواسطة المفاصل. 


7- وجود غضاريف بين الفقرات. 
۴- وجود تجويف بفقرات العمود الفقارى. 
5 مفصل الفخذ من المفاصل واسعة الحركة. 


س:0: حدد نوع المفاصل الآتية: ٠‏ الكتف - الركبة ‏ الكوع - المعصم - الكاحل. 


الفصل الدراسى الأول 


 :أطخلا ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة‎ )١( 
يستخدم الميزان الزنبركى فى قياس الكتلة.‎ -١ 
بُنيت فكرة عمل الترمومترات على تمدد السوائل بالحرارة.‎ -” 
لت ار النيتروجين سريع الذويان فى الماع.‎ 
يحتوى الترمومتر المتوق على :احنتاق.‎ -٤ 


(؟) أكمل: 


حر صر لخر صر 
ٹا ٹا ت نا 


؟- يبقى الزئبق سائلة بين ااا ا E‏ 1 ........................... درجة سيليزية. 

۳ ينجل قوق أكسيّد الهيدروجين فى وجو ................... إلى .................. و Der‏ 

SS نسبة غاز الأكسجين فى الهواء الجوى ............... وغاز النيتروجين‎ -٤ 
اكتب ما تشير إليه كل عبازة من العبارات الآتية: ش‎ )۳( 

-١‏ قوة تتناقص بايتعاد الجسم عن الأرض. 

؟”- صورة من صور الطاقة وتنتقل من جسم لآخر بشرط وجود اختلاف فى درجاتها. 

و 1 ا E‏ غازى يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. 

3 - مقدار. ما وتو يد الجسويمن واف 


(4) اختر الإجابة الصحيحة هما بين > 
١‏ - يختلف باختلاف القمر أو الكوكب .................... (الكتلة - الوزن - كلاهما ) 
؟- المواد التى تسمح بمرور الحرارة خلالها .........( عازلة - رديئة - موصلة ) 
۴- عند حرق سلك التنظيف فإن كتلته .................... ( تزيد - تقل - تبقى تابتة ) 
-٤‏ جسم وزنه على الأرض ٠۲‏ نيوتن يكون وزنه على القمر .............. نیوتن. 
(YT-¢- ۲)‏ 
اع اما و ا ا 0 ا ا 


-١‏ يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 

٣‏ يعتير النحاس وا لحديد مواد موصلة للحرارة. 

۳- لا يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. 

4 - لثانى أكسيد الكربون أهمية كبيرة للنباتات الخضراء. 


التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية 


أهو جهاز الاتصال والتحكم حيث يستقبل المعلومات من بيئتك 
ومن فاك جمحك و يقر هذه الوا ريح الجسم 


ستريب لها 


| يتك عنهما تتصسل: التفرخنات التسهيرية أو التفر عات النهائية 
| للخلايا العصبية ببعضها أو اتصالها بالعضلات. 

كتلة عصبية كبيرة تحتوى على ملايين الخلايا العصبية وهو 
مركز اشم الرس فى الجسم. 


E ES 
إلى نصفين تربطهما ألياف عصبية مسئولة عن الاتصال‎ 
0 ا ا‎ 
اماد يا‎ ET 


ا اا ق التى تخرج من الجهاز العصبى 
المركزى ( أى من المخ والحبل الشوكى ) ويقوم بتوصيل 

المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز 

العصبى المركزرى وجميع أجزاء الجسم. 

هی استجابة تلقائية سريعة يصدر ها الجهاز العصيى عند 

التعرض لمؤثر خارجى مثل(الضوء- الحرارة- الرائحة). 


القصل الدراسى الذول 8 


خية هى عبارة عن د نرج من المت 


5 0 )] هى عبارة عن ۳١‏ زوجًا من الأعصاب تخرج من الحبل 
1 ك الشوكى. 


ن الحی على تغيير مکانهاکۍ الوط الذی 
يعيش فيه سعيًا لمنفعة أو بعدا عن ضرر وهى إحدى صفات 
| الكائنات الحية. 
8 يتركب من ”” فقرة عظمية بينها غضاريف تمنع احتكاك 
Ç‏ الققرات ببعضنها أثناء الحركة ويقوم بحماية الحبل الشوكى 
!]| بداخله كما يسمح للجسم بالانحناء فى الاتجاهات المختلفة. 
| توجد بين الفقرات لتمنع احتكاكها ببعضها. 
ظ 000000 ] يتركب من 1۲ زوجا من الضلوع و تتصل العشرة أزواج 
القفص الصدرى الأولى منه من الأمام بعظمة القص ويقوم بحماية القلب 
3 ا 0 ] والرئتين كما يساعد فى عمليتى الشهيق والزفير 
1 ا 20 يتكون من عظام الطرفين العلويين والطرفين السفليين. 
E‏ عَظام الظطرفين يتصلان بعظام الكتف وهم عظمة العضد و عظمتا الساعد 
1 وکام اليد ایی وون ام اد اي و ا 
7 العلويين بالأشياء والكتابة ). 
ER‏ تسان با الحيطن ور هم عظسة الفهة رم ليان 
ظ ام القيم ووظيفتهم ( المشى والجرى والوقوف والجلوس 
e‏ سعد 
55 ] هى. مفاصل لا تسمح بأى حركة مثل: مفاصل عظام الجمجمة. 
هى مفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط كمفصل الركبة 
والكوع ( المرفق ). 
هى مفاصل تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات مثل: مفصل 
آلكتف والفخذ ورسغ اليد ( المعصم ) ورسغ القدم ( الكاحل ). 
هى أربطة طويلة تربط العضلات بالعظام. 


2+ > ت ب لح وړ سعد ن سند بست ت عله س ی أبن سيد سے ل ب ع سے س سے سے س سا عي سے ن أن س سے ال لعي ت س س ا ب عن 


العضلات هى عضلات يمكن تحريكها بإرادتك» كعضلات الأطراف 
الإرادية والجذع والوجه وجدار البطن. 

SRS‏ هى عضلات تعمل تلقائيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها أو تدرك 
: حركاتها مثل : عضلات القلب والقناة الهضمية والأوعية 
pa‏ الدموية والمثانة البو لية 


أهم تعليلات الوحدة الرابعة وإجاباتها النموذجية 
)١(‏ أهمية الجهاز العصبى فى الإنسان. 
ج/ نقل الرسائل العصبية إلى أى منطقة فى الجسم واستقبال المؤثرات الخارجية 
عن طريق أعضاء الحس ويفسرها. 
(۲) تكون تشابك عصبى بين الخلايا العصبية. 
ج/ باتصال التفرعات الشجيرية أو التفرعات المنتهية للخلايا العصبية مع 
(؟) أهمية النصفان الكرويان داخل المخ. 
ج/ يحتويان على مراكز التفكير والتذكرء كما تستقبل النبضات العصبية من 
أعضاء الحس الخمسة » وتتحكم فى الحركات الإرادية للجسم. 
)٤(‏ أهمية المخيخ فى جسم الإنسان. 
ج/ المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 


(5) أهمية الحبل الشوكى. 
ج/ نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم إلى المخ والعكس وهو المسئول عن 
الأفعال المنعكسة. 
(1) يمتد الحبل الشوكى خلال فقرات العمود الفقارى. 
ج/ لحماية الحبل الشوكى. 


(۷) سرعة سحب اليد عند ملامستها لشئ ساخن فجأة. 
ج/ بسبب الأفعال المنعكسة التى يصدرها الحبل الشوكى. 
(۸) يجب عدم الجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة. 
ج/ للمحافظة على أعضاء الحس والجهاز العصبى. 
انفصل الدراسى الأول 


(© الوحدة الرابعة ©) 
(5) إصابة النخاع المستطيل تسبب الوفاة. 


ج/ لأنه المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم مثل : ضربات القلب. 
)١ ٠(‏ يجب الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١1(‏ يجب عدم الإسراف فى تناول المنبهات. 
ج/ لأنها تؤثر على فترات النوم وضربات القلب وتؤدى إلى التوتر العصبى. 
)١(‏ يجب الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١ (‏ سحب اليد بسرعة عند وخذها بدبوس. 
ج/ بسبب استجابة الحبل الشوكى ( فعل منعكس ). 
)١ ٤(‏ يجب تجنب مواقف الانفعال الشديد. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١ ©(‏ ينصح بالبعد عن مصادر التلوث بأنواغه. 
ج/ لأنها تؤثر سلبًا على سلامة الجهاز العصبى. 
)١ 1(‏ تخدير المرضى عند إجراء العمليات الجراحية. 
ج/ حتى لا يؤدى إلى الإحساس بالألم. 
)١۷(‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 


ج/ لحمايتهم. 
)١ ۸(‏ أهمية عظام الطرفين العلويين. 


ج/ تساعد على تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء. 
)١ 9(‏ أهمية عظام الطرفان السفليان. 

ج/ تساعد فى حمل باقى أجزاء الجسم والمشى والجرى. 
١(‏ ۲) تتقابل العظام فى الجسم بالمفاصل.» 

ج/ لتتيح الحركة فيما بين العظام. 
(1؟) للعضلات دور فى حركة الإنسان. 

ج/ لأنها تنقبض وتنبسط فتولد القوة الميكانيكية اللازمة للحركة. 


22 الصف السادس الابتداثى 


التركيت والوظيفة فى الكائنات الخية 
(؟؟) أهمية العمود الفقارى فى الإنسان. 
ج/ يسمح للجسم بالإنحناء فى الاتجاهات المختلفة وحماية الحبل الشوكى بداخله. 
(؟) وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
ج/ لتمنع الاحتكاك فيما بينها. 
٤(‏ ؟) مفصل الفخذ من المفاصل واسعة الحركة. 
ج/ لأنها تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات. 
(© ؟) تتحرك الساق للأمام والخلف فقط بينما يتحرك الفخذ فى جميع الاتجاهات. 
جا لأن:'مفصصل الزكية من المفاصل محدودة الحركة بيتما مفصل الفخذ مقصل 
واسع الحركة. 
(5؟) وجود تجويف بفقرات العمود الفقارى. 
ج/ بسبب وجود الحبل الشوكى بداخله. 
(؟) مفصل الكوع من المفاصل محدودة الحركة. 
ج/ لأنها تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
(۸ ۲) تزود العضلات بأوتار. 
ج/ لربط العظام بالعضلات أو العضلات ببعضها. 
(۹ ؟) ضرورة اتخاذ الوضع السليم أثناء القراءة أو المذاكرة. 
ج/ لعدم إجهاد فقرات العنق أو فقرات العمود الفقارى. 
)۴١(‏ ضرورة عدم حمل الأشياء الثقيلة التى تتعدى قدرتك. 
ج/ للمحافظة على سلامة جهازك الحركى. 
)۴١(‏ يجب تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصزى الكالسيوم والفسفور وفيتامين ( د ). 
ج/ لتجنب الإصابة بأمراض العظام مثل : لين العظام والكساح. 
(؟؟) ضرورة تعزيض الجسم لأشعة الشمس. 
ج/ لما لها من دور فى تمثيل فيتامين ( د ) بالجسم. 
)١۲(‏ مفاصل عظام الجمجمة مفاصل ثابتة. 
ج/ لأنها لا تتيح الحركة فى أى اتجاه. 
)١٤(‏ يقع المخ داخل الجمجمة. 
ج/ لحمايته. 


القصل الحراسى الأول 


© الوحدة الرابعة © 


السؤال الأول: اختر الإجابة المناسبة: ‏ 
١‏ يحاط .......... بغلاف دهنى. ( محور الخلية العصبية - المخيخ - الحبل الشوكى ) 
۲- الفعل المنعكس يتم فى ....... ( النخاع المستطيل - النصفان الكرويان - الحبل الشوكى ) 
- المفصل هو موضع اتصال ...... ( طرفى عظمتين - العضلة بالعظم - عضلتين ) 
4 - ما يربط العظام بالعضلات 0 (وتر - مفصل - ليف عضلى ) 
٥ه‏ مفاصل الجمجمة .............( عديمة الحركة -واسعة الحركة - محدودة الحركة ) 
السؤال الثانى: اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 
١‏ وحدة بناء الجهاز العصبى. : 
وروم ب بوي م على شكل حرف 11 يحيط بها مادة بيضاء. 
- استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 
٤‏ الهيكل لقنس ار العلويين والطرفين ڪا 


E TEE: - ar 
.۴[ مادة رمادية على شكل حرف‎ ۲ 
المخيخ.‎ -۳ 
کے .سا‎ 
...اكلا کا کم‎ : : 
الأوكان: ۲- المخيخ.‎ 5 
لاد الفا آل - النصفان الكرويان.‎ 


0 مس با ا‎ ١ 
لاد االعضتالات كت اللهنا .حون هام فى حركة الإنسان.‎ 
إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة.‎ ۳ 


م ٠‏ الصف الساصس الابتدائ . 


لتر كيب والوظيغة في الكائنات الحبة 


rere‏ .س 


السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: gen‏ 


1- مايربط العظام بالعضالات ..............( المفاصل - الألياف ب TT‏ وج 
د عدذ اللأعصاب الشوكية مسرتو طنج قيطا TY = Pe PF ١‏ رسيس ادق 


۳ يحاط .ل ابغللاف ذهنى. 
( الحبل الشوكى - المخيخ - محور الخلية العصبية ) [قنا ١٠۴۰م‏ ] 
-٤‏ مفاصل الجمجمة صم سد ددر سلب عمسيي ب كعم شے ناا كشا 0-2020 | 
( عديمة الحركة - واسعة الحركة - محدودة الحركة )| بنى سريف 0..م) 
2 المادة الرمادية فى الحيل الشوكى على شكل حرف ی 


سو رت ع ES‏ 539 [ الإسكتدرية ١١١٣م‏ ] 1 
ع عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. [ الدكهلية ١١١‏ م ] | 
7 الهيكل الذى يضم عظام الطرفين العلويين و عظام الطرفين السفليين.[ شمال سيناء ٤٠٠۴ء‏ ] ۰ 


] م١٠٠١ علبة عظمية يو جد بداخلها المخ [ المتوفية‎ -٤ 


ا و ي ا الات وي وا [ المنوقية ١٠١٣م‏ ] 


REG tenet rpg ETE E الجهاز‎ 00 ١ 
عدد الضلوع فى القفص الصدرى ......... زوجا وعدد الفقرات فى‎ - 
] ۲م‎ ١15 العمود الفقارى مر و ا [القليوبية‎ 
] ء٠٠٠١ تتولد الحركة بسبب قدرة الخلايا ........... على الانقباض والانيساط. 2 [كنفر الشيع‎ -۴ 
] م۲١٠۶ المستطيل . [ الدقهلية‎ a 1 يتكون المخ من 117 و‎ -٤ 


] م5١١5 بلازمی . [ الإسماعيلية‎ e a 


) م1٠15 لحيل اليوكى هو المسنول عن تنظيم الات الارادية الجسم [دمياظ‎ ١ يعتبر‎ ١ 


| أن الجن + الساول عن ا ن الجسم هو ا لنخاع المستطيل. [ الإشكتدرية 5038م ] 
د ا وي ر ادية. [ دمیاط ٤۲۰۷م‏ ] 


] م٣١٠١ مفضل الكوع من المفاصل الثابتة ابحة [ الغربية‎ ٤ 
] م۲١٠١ هري الخلياة العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية. [ القيوم‎ 


القصل الدراسى الأول Gy‏ 


© الوخرهم اتنا 8 


] آم‎ ١14 وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. [ آأسيوظ‎ -١ 
] م1١١5 يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين سين. [ ساط‎ ۲ 
] م‎ ١77 إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. [ القيوم‎ ۳ 
م]‎ ١14 المخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. [ المنوفية‎ ٤ 
] م٣١٠١ العضلات لها دور مهم فى حركة جسم الإنسان. [ الجيزة‎ 2 
1 ٠ السؤال الساده : ماذا يحدث فر الحالات الآتيقه‎ 
[۲۰۱7 عندما تضع يدك فجأة على سطح ساخن. زكنا‎ -١ 
] م5١75 اتنساط العضلة الأمامية وانقباض العضلة الخلفية للذراع. [ الفيوم‎ 1١ 


لع بود ل بد [الجيزة 1م] 
-٤‏ أزيل النخاع المستطيل . [ أسيوظ ۳۰۱۴م ] 
د الإقراط فى عرض أمام الكمبيوتر. [ البحيرة ٤٠١٠م‏ ] 
سؤال السابع: ضع غلامة وعلامة (*) أملم العبارة الخاطئة فيما يلى: . 
١‏ سور يع حجر POET‏ جرع جنيو ) ): اديه / 5-5 
۲ عدد الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى ٦۲‏ عصبًا. ( ) [الدقهنية 1014م 
۳- يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى.(  )‏ [قاه٠.'م)‏ 
4- يبلغ عدد الأعصاب المخية "١‏ زوجًا. ) ea‏ 
5 ا اعت لا س ) ( [ ا ۰15م[ 


لضفا 2 َك 4 ب( ابل [ القاهرة ٠ ١١‏ لم - للغزبية ١٠١۲م‏ - القليويية ١٠١١‏ م] 
١‏ - ما اس الشبفق a OT‏ 
- اكتب البيانات: 


ا r gear he‏ مت 

Ê kas: sy E‏ موا 

2 مرععو يموع مرممرمةومموعةخ 

التاف جزاء جسم الإنسان [سعربية م ! :ام ) 


(]) أذكن اننس 
(ب) اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام التالية: 


دفو ةزه فنو ووو ووو وموا ونأ" Î‏ امشعةةءةهواعة ههه همك 8ه 


مملمممممءمممفة ومو ه TT ® TC‏ ععععوموومهوععءععيمعءدةهه 


التركيت ون فى الكائنات الخية 


س :١‏ ضع علامة [7) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
١‏ الطرفان العلويان من مكونات الهيكل المحورى. () ) 
- يتحكم الحبل الشوكى فى الأفعال المنعكسة. ١‏ ) 
۳- يبلغ عدد الأعصاب المخية ”١‏ زوجًا من الأعصاب. ١‏ ) 
٤‏ - مفصل الكتف مفصل محدود الحركة. ) ( 

س۲: أكمل:. -١‏ المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف ا 


9 عظام الطرفين العلويين هم ...س و و ااي‎ - ٤ 
س ”: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:‎ 

-١‏ علبة عظمية يوجد بداخلها المخ وتحوى العديد من التجاويف. 

١؟-‏ موضع اتصال طرفى عظمتين. 

ف مفصل يسمح بحركة العظام فى اتجاه واحد. 

-٤‏ جزء رئيسئ من الجهاز العصبى يمتد داخل العمود الفقارى. 
س٤:‏ صل من العمود (i)‏ ما يناسب العمود (ب): 


5 


51 


د 
-١‏ عدد ققرت التتوة ا ESSE‏ 
د 
e‏ 


ETT 

؟- عدد ضلوع القفص الصدرى. | 9¥ | 
5 دا وی الوذ لد 112 سد س اص | 
س 6: e‏ علل: Sê‏ الفخذ من المفاصل واسعة الحركة. 
AIF‏ - القفض الصدرى بالقلب والرئتين. 

۳- العضلات لها دور هام فى حركة الإنسان. 
(ب) ماذا يحدث إذا؟ -١‏ كانت جميع عظام الإنسان بدون مفاصل. 
و کا وضيعت تجا على مطح سلذق. 


القصل الدراسى الأول 


الوحدة الرابعة ©) 


© لديا 


<R )بيبا يبيب‎ RSA 


١‏ الخلية العصبية هى وحدة بناء الجهاز العصبى. 
7 يعتبر الجهاز العضلى هو المحرك لأجسامنا. 
۳ تتحرك عضلات القناة الهضمية بشكل إرادى. 
4 - يدق الأطباء على الركبة للتأكد من سلامة الحبل الشوكى. 


-١‏ الييكل الخظمے لجسم الانستان يتكون.من فيكل .................. و هيكل 
۲ المادة الداخلية للحبل الشوكى لونها .................. والخارجية لونها 


۳ الأعصاب التى تخرج من المخ تسمى لي ل ا 
ع دد و م لس ليا او 


١‏ ميكل يثمل الجمحفة والعيتوه التقاو و القففن الشتدرى. 
1 عضو يقع أعلى الحبل الشوكى حيث يصل المخ بالحبل الشوكى. 
۳ تربط العضلات بالعظام. 

4 - مفاصل تتيح الحركة فى جميع الجهات. 


0 دخرهم 4 17 ج ا at‏ 
١‏ الييكل افر کی القفض الصدوى. 


e 11١ لاد‎ lG xg 7 EE 
و‎ ۱ 
توجد المفاصل بين العظام.‎ ۲ 
يجب عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب.‎ - 
سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن.‎ - ٤ 
(ب) اذكر أسماء العظام التى تحمى كل من:‎ 
الحيل الشوكين. . ۲ المخ. © القلب والرتتين.‎ ١ 


) 
) 
) 
) 


کر حر ر ر 


meee anarene 
serecema 


eens 


.... زوجًا. 


جل المراجعة العاعة حا 


## حراجعة عاعة على الفصل الرراسى الأوك ‏ ## 


١ 0 22‏ أسنلة عامة عل الوحرة الاوك ]6230© 
الات ا 110000 0121212121 س 


س ١‏ : أكمل العبارات التالية : 


)١(‏ تقاس الكتلة بوحدة ................ أو ................» بينما يقاس الوزن بوحدة لبك 
(”) تقاس الكتلة باستخدام ................... بينما يقاس الوزن باستخدام مش 
(۳) الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير ااال 1 O‏ 
)٤(‏ وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام هی a‏ 
(©) جسم وزنه 7١‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته على سطح الأرض تساوى TT‏ 
(5) الجرام يساوى تقريبا كتلة ....... أما الكيلوجرام يكافئ كتلة .......... من الماء المقطر . 
(۷) الكيلوجرام يساوى ل ai a‏ ز ز ز ز ز ز ike i e‏ ز e FEET N EES‏ 
(۸) الميزان الموجود عند بائع الخضروات من النوع اا ا 
(3) كتلة الجسم تساوى مجموع كتل الأثقال معلومة الكتلة فى حالة ل كقتى_ المي زإبن. 
(١ “(‏ تسبب سقوط الأجسام على الأرض قوة تسمى قوة ESER‏ نع عابو RESEN eras‏ 
)١١(‏ الوزن هو ARAS afer a hik e kG irises cat e‏ 1 1 ز 1 Rês N e pre sea ean‏ 
)١7(‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يسمى O‏ 
)١(‏ وزن الجسم على سطح القمر يساوى ........................ وزنه على سطح الأرض. 
)١4(‏ كلما زادت كتلة الكوكب ................... جاذبیته و ............... وزن الأجسام عليه . 
() لل الجاذبية الأرضية كلما ارتفعنا عن مركز الأرض. 


س۲: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الغير صحيحة : 
نت > لقا سس اشاس E‏ ی کے 


( ) . يوجد تشابه كبير بين مفهومى الوزن والكتلة‎ )١( 
) ( . تتوقف الكتلة على كمية المادة‎ )1( 
( ) . كيلوجرام‎ ٠٠٠١ = الجرام‎ )۳( 
) 0 . الكيلوجرام يكافئ كتلة لترًا من الماء المقطر‎ )4( 
( ( .) من أنواع الموازين ( ميزان ذو كفتين ) و ( ميزان ذو كفة واحدة‎ )١( 
( ) . توجد علاقة بين كتلة الجسم وحركته‎ )5( 
) 0١ . يُستخدم الميزان الحساس فى تقدير كتلة المشغولات الذهبية‎ )۷( 
( ) . تتغير كتلة الجسم من مكان إلى آخر‎ )۸( 
٤٠ ٠ 4كجم تكون كتلته على سطح الأرض‎ ٠ = إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر‎ (٩) 
( ) . كجم‎ 
( ) . يُستخدم الميزان الزنبركى فى قياس وزن الأجسام‎ )٠١( 
الصف السادس الابتدائى‎ 


EEK 


( ) . يقاس الوزن بوحدة الجرام أوالكيلوجرام‎ )١١( 
( ) . الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم‎ )١١( 
( ) . ) الوحدة المناسبة لقياس الوزن هى ( النيوتن‎ )١١( 
( ) . الميزان الزنيركى من موازين تحديد الكتلة‎ )١+( 
( ) . تؤثر الكتلة فى اتجاه مركز الأرض‎ )٠١( 
: س ” : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‎ 
(الكتلة الوزن كلاهما)‎ ٠© ...... تظل ثابتة ولا تتغير بتغير المكان‎ )١( 
) تقاس الكتلة بوحدة ................. ب (النيوتن  المتر  الجرام‎ )١ ( 
alms أداة قياس الوزن هى‎ ) "9 

( الميزان ذو الكفة الواحدة ‏ الميزان ذو الكفتين - الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
(*) الكيلوجرام يساوى م |2000 لجر اوح ذاه الامجو 5 ۷۴چرام ) 
(2) كتلة مشبك الورق تكافئ ....ى يب ١9‏ جرام ١‏ کیلوجرام ‏ النيوتن ) 
(5) يختلف ..... باختلاف القمر أو الكوكب. ( الكتلة -- الوزن -- كلاهما ) 
(۷) جسم كتلته على الأرض ۷ كجم تكون كتلته على القمر کم ۷ ے٢‏ 2 37٠١‏ ) 
(۸) قوة جذب الأرض للأجسام تسمى اسم ام , ٠‏ لاون = كللة > حجم ) 
(4) النهيوتن يساوى وزن جسم كتلته ... ( ۰ جزلم  ١١٠.٠‏ چرام ٠١‏ جرام ) 
)٠١(‏ كلما زادت كتلة الجسم وة (زاد نقص - ثبت ) 
)١١(‏ الوزن بالنيوتن يساوى الكتلة بالكيلوجرام × E a E e‏ ىد د 
)١١۲(‏ يُستخدم الميزان ذو الكفتين فى تقدير ........ (الكتلة ‏ الوزن الحجم ) 
(۱۳) يستخدم الميزان الزنبركى فى تقدير  .......‏ (الكتلة ‏ الوزن الحجم ) 
)١4(‏ يقل وزن الجسم إذا ..... (ابتعد عن الأرض - اقترب من الأرض -- كلاهما ) 
)٠١(‏ كلما ارتفع الجسم إلى أعلى ...... الجاذبية . ( قلت زادت - ثبتت ) 


س5 : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 

. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ )١( 

)۲( قوة جذب الأرض للجسم . 

(۳) وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام . 

. وحدة قياس الكتلة وتساوى كتلة مشبك الورق تقريبًا‎ )٤( 

. وحدة قياس الكتلة وتساوى كتلة لترًا من الماء المقطر تقرييًا‎ 2١ 

(7) جهاز يُستخدم فى قياس الكتلة . 

الفصل الدراسى الأول توح صر 


حار المراجعة العاعة جل 


. ما يضعه البائع فى كفة الميزان الأخرى لتقدير كتلة بعض الفاكهة‎ (Y) 
. جهاز يستخدم فى قياس الوزن‎ )۸( 

)°( جهاز يُستخدم فى تقدير كتلة سلسلة من الذهب . 

. يختلف باختلاف الكوكب أو القمر الموجود عليه الجسم‎ )٠١( 

. قوة تتناقص بابتعاد الجسم عن مركز الأرض‎ )١١( 

. ما يستخدمه البائع لتحديد كتلة بعض الفواكه‎ )١١( 

(۱۳) كوكب يكون وزن الجسم عليه يعادل ٦‏ أمثال وزنه على القمر . 
)١4(‏ تتوقف على مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 

. ٠١ × ) الكتلة ب ( الكيلو جرام‎ )١١( 

س٥‏ : علل لما ياتى : 

. توجد علاقة طردية بين كتلة الجسم ووزنه‎ )١( 

(؟) لا يمكن الخلط بين مفهومى الكتلة والوزن . 

اا يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح . 

(؟) سقوط الأجسام لأسفل على الأرض . 

(©) لا يزن الشخص الموجود فى منطاد بقدر ما يزن على الأرض . 
(1) لا يتساوى وزن الجسم على الأرض وعلى سطح القمر . 

س٦‏ : [آ] أكمل الجدول التالى : 


تأثير تغير المكان 
(ب) إذا كانت كتلة جسم = ٠۰‏ كجم على سطح الأرض . فاحسب : 
)١(‏ كتلته على سطح القمر . (۳) وزنه على سطح القمر. 
(۲) وزنه على سطح الأرض . 
(ج-) جسم كتلته على سطح الأرض = ۰ كجم . احسب وزنه على سطح الأرض 
وعلى سطح القمر . 1 
222 الصف السادس الابتداثى 


المراجعة العاعتة 
E |‏ أسدلق عامة عل الوحدة الثانيقت دك 


س٠‏ : ضع علامة ( 7 ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (©») أمام العبارة الخطأ : 


( ) . تصنع أوانى الطهى والقدور من النحاس‎ )١( 
) ١ . من المؤاد رديئة التوصيل الحرارى الزجاج‎ 09( 

ا 52( الخشب من المواد جيدة التوصيل للحرارة . ) ( 

ا (؟) تنتقل الحرارة من الجسم الأقل حرارة إلى الجسم الأعلى حرارة. ( ( 
(©) تلبس الملابس الثقيلة فى الشتاء لأنها جيدة التوصيل للحرارة . ) ( 
)١(‏ السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماع . ) ( 
(9)-تدريج الترامو مقر الطبى يبدأ من الصفر حتى. ١٠٠٠١‏ درجة متهليزية +[ ---.) 
)۸( السوائل تتمدد بالبرودة وتنكمش بالحرارة . ) ( 
)3( جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة . ) ( 
)١*(‏ تتمدد المعادن بالحرارة ويزداد حجمها . ) ( 
)١١(‏ تؤثر درجة الحرارة على أنشطتنا اليومية . ) ( 
)١١(‏ يعطى الزثيق مدى واسع لقياس درجة الحرارة, ( ) 
(؟١)‏ درجة حرارة جسم الإنسان السليم صحيًا لا تزيد عن ٠٠‏ سيليزية. ( ( 
/ + ) تصنح الغلايات وأوانى الطهى من البلاستيك . ) ( 
)١©(‏ درجة صفر سيليزية تقابل 7 درجة فهرنهايت . 3--.-) 

: اكمل العبارات التالية : 

7 1 1 1 1 1 1 1 121 جميع المعادن و د‎ )١( 
0 ks المواد جيدة التوصيل للحرارة ...و‎ (") 
SS من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة معدم ع ده وان د لج القن ا الم‎ (۳7 
01 erse من أنواع الترمومترات‎ )( 
فى قياس درجة حرازة السوائل المخطفة‎ O EOE RES يُستخدم‎ )°( 
. کی کفاسں جر ج تر ار 5٣ا تسان‎ Da يُستخدم ا‎ )1( 
dE Te eve يوجد اختناق فى الترمومتر ع تت رن بر الي وبر يسو معو‎ )۷( 
النحاس يوصل الحرارة أسرع من .و 1 2ك‎ )4( 
الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى امع تتغير درجة الحرارة.‎ )°( 

(*١)تقاس‏ درجة الحرارة باستخدا aaa ea Raa Rae saa aa egle‏ 
(١١)يُستخدم‏ الألومنيوم والنحاس والصلب المقاوم للصدأ فى صناعة REO EE‏ 
(؟١)درجة‏ حرارة الإنسان السليم صحيًا ا 
(۳)درجة تجمد الماء هى .............. درجة دي وغليانها ............... درجة سيليزية. 
٤(‏ ١)يبقى‏ الزئبق سائلاً بين کے وہ 2 2 2< ز ز ز ز ز ای ی کو ب قق ق 
(7١)الزئبق‏ مادة لظ التمدد وتعطى تقديرًا دقيقا لدرجة الحرارة. 


القصل الدراسى الأول 0 ؟ ضر 


جل المراجعة العاوة حا 


س۲ : اختر الأجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


) يُستخدم فى صناعة مقابض أوانى الطهى ...... ( التحاس .. الخشب . الألومنيوم‎ ) ١ 
) (؟) يُستخدم فى صناعة أوانى الطهى ...0202020 (الألومنيوم- البلاستيك  الخشب‎ 
) البلاستيك _ الخشب - النحاس‎ ١ 5000 من المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ ) "9 
(5 A e) درجة غليان الماء تساوى ........ سيليزيوس.‎ ):( 
(4 رح‎ oj درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا .............سيليزية.‎ )١( 
) 7١3٠٠١  ؟رفص‎ ( . درجة تجمد الماء تساوى .............. سيليزيوس‎ )5( 
) يتكون الترمومتر المئوى من كل ما يلى عدا ( المستودع  الاختناق - الزئبق‎ )۷( 
( تصنع مقابضص المكواة من لمم عه | هه هلا اليللاستيك  الحديد - النحاس‎ ( ۸) 
) ۔ صقر‎ ۲۷ _ ۴۲١ ( يبدأ تدريج الترمومتر المئوى من می وک‎ )۹( 
) زيادة حجم المادة بالتسخين يسمى )(تمدد انکماش  تجمد‎ )٠١( 
) لقياس درجة حرارة السوائل نستخدم... ( ترمومتر طبى -- ترمومتر مئوی - ميزان‎ )١١( 
(Yor _ Vreo ToY يبقى الزئيق سائلاً بين - ۳۹“ و ........ سيليزية.‎ )١7( | 
) مادة منتظمة التمدد وتعطى تقديرا دقيقا للحرارة .. 2 الكحول  الزئيق -- الماغنسيوم‎ ) ١7 
تقسم كل درجة فى الترمومتر الطبى إلى د أجزاء: : 2ه 8 1ع‎ )١ ٤( 


) إذا وضع الترمومتر الطبى فى ماء يغلى › فإنه.. ( یلتوی  ينكسر- لا يحدث شئ‎ )١( 
: 1 لسع مسا ل سمال عم لش وا ا و اك سه‎ ٠ الل مشاه‎ 


س٤‏ : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 

. المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها‎ )١( 

(۲) ما يوجد فوق مستودع الزئبق بالترمومتر الطبي . 

(۳) معدن يبقى سائلا بين درجتى ( _ ۳4 Tov gy‏ ية . 

)٤(‏ مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

() المادة المستخدمة فى تطهير الترمومتر الطبى . 
(۷) أداة ت تستخدم قى قياس درجة هرارة المواد الساظة . 

(۸) ما يوجد فى الترمومتر الطبى ليمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع . 

. صورة من صور الطاقة وتنتقل من جسم لآخر بشرط وجود اختلاف فى درجاتها‎ )٩( 
. أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان‎ )١١( 

6 مؤشر يساحد فى التسير عن مدي ممشوكة أو جر تماق جسم . 

. الخشب والزجاج والورق والبلاستيك‎ )١١( 

. مادة تصنع منها مقابض المكواة‎ )١79 

. طاقة قة تجعلنا نحس بالحرارة أو بالبرودة‎ )١*+( 

. نقص حجم المادة عند تبريدها‎ )١( 


+ ح تل الصف السادس الابتدانى 


س٥‏ : علل لما يأاتى : 


. يُستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات‎ )١( 

(7) تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك . 

() تصنع أوانى الطهى من النحاس والألومنيوم . 

(+)يوجد اختناق بالترمومتر الطبى . 

() تدريج الترمومتر الطبى بين ١‏ و “٤١‏ سيليزية . 

. يجب إيعاد الترمومتر عن أيدى الأطفال‎ ) ١( 

. ترك فواصل محسوبة بين قضبان السكك الحديدية‎ )١( 

)١(‏ لا يُستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة غليان الماء. 

)١ ٠ (‏ عند ملامسة كوب من الشاى الساخن نشعر بسخونة الكوب . 
)١ (‏ عند ملامسة قطعة من انقلج نشعر ببرودة الثلج . 

)١ (‏ يجب تطهير الترمومتر الطبى قهل استخدامه بالكحول الإيثيلى . 
(7١)ضضيرورة‏ التعرف على درجة الحرارة فى حياتنا اليومية . 

( + ١)تسمية‏ الترمومتر المئوى بهذا الاسم . 

(7١)نستخدم‏ الملابس الصوفية الققيلة شتاء . 


س1 : اذ کر : 


- كيف ت تستخدم الترمومتر ١‏ لطبى ؟ 

. تجربة توضح أن السوائل تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة‎ - ١ 
. مثال يؤكد على أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة‎ -” 

5 - استخدامات المواد الموصلة والمواد رديئة التوصيل للحرارة . 
7- لماذا يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟ 

“- وظيفة الاختناق بالترمومتر الطبى . 


عه جو 


س۷ : ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 


. لم يوجد اختناق فى الترمومتر الطبى‎ )١( 
. لم تترك مسافات بين أجزاء قضيان السكك الحديدية‎ )"( 
. (؟) لامست كوب من الشاى الساخن‎ 

(؟*) أمسكت بقطعة من الثلج . 

(7) كان الزئبق ردئ التوصيل للحرارة . 

( ) استخدمت ترمومتر طبى فى قياس درجة غليان الماء . 
(/') كان الزنبق شفاف اقلون . 

(۸) لم تتمدد السوائل بالحرارة وتنكمش بالبرودة . 


القصل اندر أاسى الأول 


جل المراجعت العامة حك 


س ١‏ : ضع علامة (ا) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أهام العبارة الخظأ فيما يلى : 
)١(‏ يمثل غاز الأكسجين ۷۸ / من مكونات الهواء الجوى . ) 
(۲( تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للرطوبة . 
() تزداد نسبة غاز الأكسجين كلما ارتفعنا إلى أعلى . 
( + ) يوجد ثانى أكسيد الكربون فى الهواء فى حالة سائلة . 
(ه) يجب الإكثار من زراعة الأشجار فى المدن . 
(*) يوجد الأكسجين فى الهواء فى حالة غازية . 
) يتحد غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين مكوتًا أكسيد النيتروجين . 
(۸) غاز ثانى أكسيد الكربون أخف من الهواء . 
3 ) تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين . 
ر. )١‏ يدخل غاز النيتروجين فى صناعة النشادر . 
١١ .‏ غاز ثانى أكسيد الكربون يذوب فى الماء . 
)١(‏ ماء الجير الرائق هو هيدر وكسيد الكالسيوم . 
)١+‏ يزداد وهج الشظية المشتعلة عند تعريضها لغاز الأكسجين . 
ء )١‏ للغلاف الجوى أهمية كبيرة فى حياتنا 3 
س۲ : أكمل :- ظ 
1) غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه ظ 


ومممفمموة وومموووووفو عو فقوو ماهو ووو فوم ووومووءوورمرزة جوم ووء م ومءعوةوثه60-ةم9ه-د 5969 


am am Lam Lam am am am am ااا‎ en ر‎ 


(۲) تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوى ..........ويُرمز له بالرمز es‏ 
7) عند تفاعل الأحماض مع كربونات الكالسيوم يتصاعد غاز 111 E‏ 
> ) الغاز الأكثر تواجدا فى الهواء هو ل اليقسبة EES‏ 1 
2 ) الرمز الكيميائى لغاز الأكسجين هو 1 ا EET FE‏ 
) غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل ولا وويسي دو نوا ناطابجو باون جد رطمو د دس ا ا 
(۷) يمثل غاز الأكسجين حوالى ا من حجم الهواء . 
(6,) تعد النباتات الخضراء هى المصدر الرئيسى لغاز ................ على سطح الأرض. 
)۹( يُستخدم النيتروجين السائل فى علاج O O E OO‏ 
)١ .(‏ يُستخدم النيتروجين فى صناعة O e E E E ee‏ 
1(7( 218 ...ل وهج الشمعة عند تقريبه من غاز الأكسجين . 

١ +‏ إذا اتحد الأكسجين مع الحديد فى وجود الرطوبة ينتج EES eh‏ 
)١1(‏ يُستخدم ...0/0/0 للكشف عند وجود غاز ثانى أكسيد الكربون . 
)١ ٤ (‏ ثانى أكسيد الكربون .................. من الهواء لذلك يُجمع بإزاحة الهواء إلى أعلى . 


PCA‏ الصف السادس الابتداتى 


المراجعة العاعة 


س” : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
)١(‏ نسبة غاز الأكسجين فى الهواء n ng e‏ سي لس (O ig © NA‏ 
(۲) غا غاز 00ظ الأكثر تواجدًا فى الهواء. ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
)١(‏ غاز ............. يذوب فى الماء . ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
(©) يعكر غاز .... ماء الجير الرائق. ( الاكسجلِن = انسر ربن “تی الكسيد اكرون ) 
(72) غاز ...ممم لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال . 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
(؟) هن ملوكات الهواء ............. (الغبار - الدخان - غازات المصانع -- كل ما سبق ) 
(۷) غاز الأكسجين ................... من الهواء . ( أثقل -- أخف -- كلاهما صحيح ) 
)۸( يتحد غاز الأكسجين مع اقتا .. ...2 أكاسيد - كربونات - بیکربونات ) 
(1) عند حرق سلك التنظيف فإن كتلته ee‏ أل قر ید کے تقل - تيقى قابدة ) 


)٠١(‏ عندما تتحد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين يكون... (الماء النشادر- ماء الجير) 
)١١(‏ كلما ارتفعنا بعتا عن سطح الأرض .... نسبة الأكسجين. ( زادت - قلت - ثبتت ) 


) لحماية الحديد من الصدأ يجب ۔..................... ( حرقه - طلائه - رشه بالماء‎ )١( 
) يوجد ثانى أكسيد الكربون فى الهواء فى الحالة...... ( الصلبة -- السائلة -- الغازية‎ )١( 
يوجد النيتروجين فى الهواء فى الحالة حي 7الصبلية - الساتلة - العازية)‎ )١4( 
: أكندب العلمى الدال على بارہ من العبارات الانيه‎ : ٤س‎ 


. خليط من الغازات تنجذب إلى الأرض بفعل الجاذبية الأرضية‎ )١( 

(") غاز يمثل ”١‏ / من حجم الهواء الجوى . 

(؟) غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال . 

() أحد المركبات الغنية بالأكسجين ويسمى ماء الأكسجين . 

(۶) مركب هام جدا للحياة وينتج من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين . 

() لهب ينتج من غاز الأكسجين وغاز الأشيتيلين ويتتخدم فى صنهر المعادن . 

() غلاف غاز ى يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية . 

(6) الرمز الكيميائى لغاز الأكسجين . 

(٩)‏ غاز يزيد وهج الشظية المشتعلة عند 5 تقريبها منه 

)١(‏ عملية ت أ ١‏ کا ر ی کے ا کے ف اتیک 
)١١(‏ من ملوثات الهواء وتعمل على تكتيف بخار الماء وسقوط المطر . 

() غاز له القدرة على الاتحاد مع معظم العناصر مكونا أكاسيد . 

(") الفحم و البترول والشمع والزيت والتبغ . 

. غاز يطلق عليه القاتل الصامت‎ )١4( 

. ما ينتج من تفاعل الأكسجين و النيتروجين عند حدوث البرق‎ )١7( 

القصل الدراسى الأول Ûca‏ 


قحل الندى جل المراجعة العاعة عاد 


س٥‏ : علل لما يأتى : 
)١(‏ يزداد وهج الشظية المشتعلة عند تعريضها لغاز الأكسجين . 
(۲) لا يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء . 
() ينصح بعدم التواجد فى الأماكن رديئة التهوية . 
(*) لثانى أكسيد الكربون دور فى صناعة الخبز . 
)١(‏ تحتاج جميع الكائنات الحية إلى غاز النيتروجين لكى تعيش . 
)50) يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات . 
(۷) ضرورة عدم قطع أو حرق الغابات . 
(۸) يُستخدم النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 
٩ (‏ ) يضاف ثانى أكسيد المنجنيز إلى فوق أكسيد الهيدروجين . 
)٠١(‏ كتلة سلك التنظيف بعد إحراقه أكبر من كتلته قبل إحراقه . 
)١١(‏ يجب طلاء أعمدة الإنارة من حين لآخر . 
)١7(‏ يمكن جمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل . 
)١١(‏ يعبأ غاز الأكسجين فى أسطوانات حديدية . 
)١4(‏ يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى . 
)١(‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى التبريد . 
س1 : اذكر: 
)١(‏ كيف يمكن الحصول على غاز الأكسجين ؟ 
(۲) كيف يمكن الحصول على غاز ثانى أكسيد الكربون ؟ 
(۳) كيف يمكن الحصول على غاز النيتروجين ؟ 
)٤(‏ كيف يمكن الحصول على غاز النشادر ؟ 
س۷ : ماذا يحدث عند ؟ 
)١(‏ مرور الهواء على هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم . 
(۲) إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء جير رائق . 
() تعريض شظية مشتعلة لغاز ثانى أكسيد الكربون . 
٤ (‏ ) تعريض شريط ماغنسيوم مشتعل لمخبار به غاز النيتروجين وإضاقة الماء . 
(2) اتحاد ذرتين أكسجين وذرة كربون . 
)٦(‏ اتحاد ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين . 
س6 : كيف يمكن الكشف عن ؟ 
)١(‏ غاز الأكسجين . 
(۲) غاز ثانى أكسيد الكربون . 
(۴) غاز النيتروجين . ٠‏ 
الصف السادس الابتدائى 


اسلةعامة عل الوحدة الرابعة !!!59 

س١‏ : ضع علامة [”7) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ : 
)١(‏ يشتمل الجهاز العصبى المركزى على المخ والحبل الشوكى . 

)١ )‏ تنقل الأعصاب الحركية النبضات من الجلد إلى المخ . 

(۳) الجهاز العصبى يجعلك تحس بالألم . 

(+) يتركب الجهاز العصبى الطرفى من المخ والحبل الشوكى . 

(7) تعمل الجمجمة على حماية المخ . 

(7) النخاع المستطيل هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية . 

. يتميز النصفان الكرويان بكثرة التلافيف والثنيات‎ )١( 

(4) تتكون الخلية العصبية من نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمى . 

(7) وظيفة القفص الصدرى حماية القلب والرئتين . 

. عظمة العضد من عظام الطرفيين السفليين‎ )٠١( 

. مفاصل عظام الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة‎ )١١( 

. مفصل الفخذ ومفصل الرسغ من المفاصل محدودة الحركة‎ )١١( 
. للعضلات أن تتحرك إراديًا أو لا إراديًا‎ نكمي)١(‎ 

[14)الأريطة التي تربط التطئلاات #العظام د يمي وتار , 

() خمل الأشياء الثقيلة يضر بالعموذ الفقارى 1 

. يتصل الطرفان السفليان بالعمود الفقارى بواسطة عظام الحوض‎ )١١( 
. عضلة‎ ٠٠١ يحتوى جسم الإنسان على‎ )١( 

(9١)للعضلات‏ دور كبير فى أداء الحركة . 

. يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنية‎ )۲١( 

س” : اكمل : 

EEE يتكون الهيكل الطرفى من عظام ............................ و‎ )١( 
PEE عظام الطرقيين العلويين هما ................... ق مو‎ )( 
EEE المفصل محدود الحركة هو المفصل الذى الحركة قى‎ )۳( 
(4؟) السطح الخارجى للنصفين الكرويين يسمى ل‎ 
وظيفة الجمجمة هى م ا‎ )°( 

)ا کر کب الم کی ع د کی مک م ا 201101000 

(۷) المادة الرمادية بالحيل الشوكى تكون ا شكل حرف ESERO‏ 


(۸) يسمى موضع اتصال طرفى عظمتين ب 151101711011000 
(1) محور الخلية العصبية مغلف ب 121357570701019 


القصل الدراسى الأول 


Es‏ و المراجعة العامة حاب 


1118 فل م‎ ٠... يتكون جسم الخلية العصيية من‎ )١ ٠( 
a يتكون الجهاز العصبى المركزى من ....................... و‎ )١١( 
21711110 النصفان الكرويان يفصلهما .......................... وتربطهما‎ )١+( 
TTT من العمليات اللاإرادية فى الجسم ............................ ف‎ )١ 
a a e RK 1111 10 يمتد الحبل الشوكى فى قناة داخل‎ )١ ٤ ( 
1132560 المحافظة على توازن الجسم وظيفة 81و00‎ )١ (ه‎ 
المادة الداخلية للحبل الشوكى لونها ....................... والخارجية ا کا‎ )١( 
م ن‎ e e A MK a الأفعال المنعكسة فى الجسم وظيفة‎ )١۷( 
. يجب عدم الإسراف فى تناول ........................... لأنها تؤثر على فترات النوم‎ )9( 


عضلة أثثاء المشى 1 


00 لل لل ا ل ل ل ل ينا 


س۲ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى : 


) من مكونات الهيكل العظمى المحورى ................ (الجمجمة . الساعد _الساق‎ )١( 
) مفاصل الجمجمة ............ (عديمة الحركة _ واسعة الحركة _ محدودة الحركة‎ )۲( ٠ 
1 المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف ھت ا کہ ۷ ےا‎ )۳( 
)755 03١1١15١ يتركب القفص الصدرى من ............... روجا من الضلوع.‎ ) ٤ ( 
) (ه) يتحكم ...... فى الأفعال المنعكسة. ( الحبل الشوكى __المخيخ _النصفان الكرويان.‎ 
) النصفان الكرويان مسئولان عن ........ (التفكير  التوازن . الأفعال المنعكسة‎ )5( 
) الحبل الشوكى مسئول عن .................. (الأفعال المنعكسة .. التوازن  التفكير‎ )۷( 
A ۲ 525 . يخرج من المخ ................... زوجًا من الأعصاب‎ )۸( 
عدد فقرات العمود الفقارى ننسسسيتد-<<<95*80 ےا ےد‎ )٩( 
) ما يربط العظام بالعضلات ................... (وتر ۔مفقصل ليف عصبى‎ )٠٠( 
) حركة الأمعاء ...................... لاقعل منعكس  حركة إرادية _ عملية لا إرادية‎ )١١( 
) المخيخ هو العضو المستول عن ...... (التذكر .. التوازن - العمليات اللاإرادية‎ )١؟(‎ 
( مراكز التفكير والتذكر توجد فى 52000 ( النصفين الكرويين - المخ _ المخيخ‎ 05 
) النخاع المستطيل هو المسئول عن العمليات .... ( اللاإرادية _ الإرادية _كلاهما‎ )١5( 


)٠١(‏ يدرك المخ حدوث الفعل المنعكس ...............حدوته. دوقت _قبل _ بعد 
س ؟ : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 

0000|. استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المخظفة‎ )١( 

)۲( الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى . 

(۳) عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف ]1 يحيط بها مادة بيضاء . 
)٤(‏ جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة . 


الصف السادس الابتدانى 


المراجعة العافة 
() جزء من الجهاز العصبى مسئول عن حفظ توازن الجسم . 
جز من الجهاق العصيى مستول عن متیر واتاذكو . 
(۷) محور الهيكل العظمى فى جسم الإتسان . 
(۸) أعصاب تخرج من المخ وعددها ١7‏ زوجًا . 
(1) وحدة البناء الأساسية للجهاز العصبى . 
)٠‏ ما يربط العظام بالعضلات . 
)١١(‏ الهيكل الذى يضم الطرفيين العلويين والسفليين . 
095 جزء رئيسى من الجهاز العصوى وودد داخ بالعمود :الفقازى 
)١9‏ السطح الخارجى للنصفين الكرويين . 
5 8 بتكن من التصفين آل ومن وال والتفاع o‏ 
(0:0) عظمة بالقفص. الصدرى يتصل بها الأزواج العثيرة الأولى من الضلوخ. 


س٩‏ : علل : 
)١(‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين . 
(۲) مفاصل عظام الجمجمة مفاصل ثابتة . 
(۳) يقع المخ داخل الجمجمة ويمتد الحبل الشوكى خلال العمود الفقارى . 
)٤(‏ وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى 
() إصاية النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 
(Y3‏ سر عة سحب اليد عند ملامستها جسمًا ساخنا فجأة . 
6 يجب الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة إلا يوصف الطبيب . 
(۸) تخدير المرضى عند إجراء العمليات الجراحية . 
5) مفصل الفخذ من المفاصل واسعة الحركة . 
١ ٠ (‏ )المخ هو مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان . 
١١(‏ )يجب تجنب مواقف الانفعال الشديد . 
1١(‏ )قصل الكوع من المقاصل محدودة اة" 
7١)ضرورة‏ تعريض يض الجسم لأشعة الشمس . 
٤(‏ ١)وجود‏ تجويف بفقرات العمود الفقارى . 
(ت ١‏ )ينصح بالبعد عن مصادر التلوث بأنواعه . 

س1 : ماذا يحدث عند ؟ 
)١(‏ تخدير النصفين الكرويين . 
(9) تأثو المخيخ يأحد القيروسات بإصابة معينة . 
(۳) حدوث انقطاع فى الحبل الشوكى . 
) إصاية النشاع المستطيل فى آخد الحوادت.. 


الفصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العامة حك 


(7) تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات . 

(5) اقترب جسم خارجى من العين فجأة . 

(۷) كان مفصل الكتف محدود الحركة . 

(۸) انبسطت العضلة الأمامية وانقبضت العضلة الخلفية فى الذراع . 

. أصيب شخص بكسر فى الجمجمة‎ )  ( 

. تحرك عظام الساعد نحو عظام العضد‎ )٠١( 

. كانت عظام الهيكل العظمى ملتحمة ببعضها بدون مفقاصل‎ )١١( 

. تآكلت الغضاريف الموجودة بين الفقرات‎ )١١( 

(۱۳) لم توجد عضلات فى جسم الإنسان . 

س۷ : حدد موضع الأجزاء الآتية فى جسم الإنسان : 

المخيخ -- الحبل الشوكى -- النخاع المستطيل - النصفان الكرويان - 
عظمة الفخذ - عظمة الغضد - عظمة القص , 


س۸ : اذكر أهمية واحدة لكل من : 


-١‏ الجهاز العصبى. ”- النخاع المستطيل. "'- المخيخ. 

- الحبل الشوكى. 7- النصفان الكرويان. 5- الطرفان السفليان. 
۷- الطرفان العلويان. ۸- الجمجمة. - العمود الفقارى. 

-١ ٠‏ القفص الصدرى. -١ ١‏ الغضاريف بين الفقرات. -١١‏ الأوتار. 

۳- العضلات. ٤‏ المفاضل. © -الأعصاب الطرفية 


س۹ : صنف المفاصل الآتية إلى ( ثابتة - محدودة - واسعة الحركة ) . 
( مفصل الركبة - مفصل الكاحل - مفاصل عظام الجمجمة -- مفصل الكتف - 


س ١ ٠١‏ : صنق الاستجابات الانية إلى إرادية - لا إرادية - منعكسة 
١‏ - ضربات القلب. -٣‏ حركة الأمعاء. ۳ - ضيق حدقة العين. 


؛- سحب اليد عند الوخز يديوس. 2- المشى أو الجرى. 5-الإمساك بالأشياء. 
خز بديوس 
س ١ ١‏ : اذكر اسماء العظام التی تحمى كلا من : 
الحبل الشوكى -- المخ -- القلب والرئتين . 
سن ؟ ١‏ : اذكير : 
-١‏ أهم طرق المحافظة على سلامة الجهاز العصبى . 
-١‏ أهم طرق المحافظة على سلامة الجهاز الحركى . 


PPE 


الصف السادس الابتدائى Ù‏ 


أهم رسومات المُصل الد راسى الأول 
اس حت 552255222 اا صو سو ا 
6 كد ( أهكم رسومات الوحدة الأولى 1 عن € 


+ انظر إلى الرسم المقابل . ثم أجب : 


 —‏ ي س 
6 كد ( أهم رسومات الوحة الثانية CANT‏ 


١‏ : الشكل الذى أمامك : يمثل ترمومتر طبى. 
(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم 


(ب) اذكر استخدامًا للترمومتر الطبى . 

(ج) ماذا يحدث إذا وضع الترمومتر الطبى فى ماء يغلى ؟ 
س۲ : الشكل الذى أمامك : يمثل ترمومتر منوى. 

(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم 


seen TT HK 


saneno 


سج السائل المستخدم داخله هو ...................... ولونه o‏ 


القصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العامة جل 


س۲ : انظر إلى الرسم المقابل : 


مملممممعو ملع للعر فل عر عوقو ورم ووواء عمو وعموه بر ممم مم عع مر بم ره موجمج مدا نزم ددءءه 


: الشكل الذى أمامك‎ : ١ 


يمثل عملية حيوية يقوم بها النبات : 


عند تثبيت دبوس ورق باستخدام الشمع فى أطراف ثلاث 
سيقان من النحاس والألومنيوم والحديد ووضع الطرف 
الآخر للسيقان الثلاث فوق لهب. 

- اكتب ملاحلاتك واستدتاجك . 


لل لل لل ا ا ل الا 


لل لا ل ا ل ل ا 


الملاحظة : 

/ 5 هس - 

1 لاستتتاج < Das «SEAS TERES‏ ١و‏ هه هاده وه و هع FES‏ ووو معز هو وغ عه عب ووه وهاه عع عاو وزواة هاو ع وام ووه در هه 6ر6 ه هوه ههه 
“25 أك م رسومات الوحدة الثالثة 


س۲ : الشكل الذى أمامك : يمثل نشاط لتحضير غاز الأكسجين : 
19 اکب ا تشير إليه الأرقام على الرسم 


(ب) العامل المساعد فى هذا النشاط هو 


مممعع عفر عع عو بورع عوج فعو عو ووب مور مم بوببجمعع مه 
menwecrmerenunanennenananenusaneeeneereannn‏ 
wenewmenenesunersernererurerennncannsenees‏ 
¢ 

-~ 


weanereeneneenreennnewenenuesurenerenunnss 


(+) عند تقريب شظية مشتعلة من الغاز الناتج 11-1 1[ 1[ 1 1 1 1 کک جه 


(د) سيب جمع الغاز الناتج بإزاحة الماء هو 


مووعور ع موو بر ور موب بو وم رع مره 


۳ : الشكل الذى أمامك : 


المعمعوييه 


يمثل أسطوانة أكسجين : اذكر حالات استخدامها . 


مممعع ع ممل مومعو مول ومو مرو مرو فهرو ووم ميرو وعم ملعمو ب بعرو لمعيه رمم وعم ولومء ومع ودر م عبه 


معنم ممم مم لومم لومعم ققع و ممم عء وفأفقء فوم معمعء مم ملم ع ملم روما وز وو فمء ممعي ءمام و م نو ممم ءءء مم مد عدج 


menesneesnerananenneknetrunirnnos 


الصف السادس الابتدانيى 


المراجعة العامة 


س5 : الشكل الذى أمامك : يمثل نشاط لتحضير غاز ثانى أكسيد الكربون : 


(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم . 
5 


ومو عع عع سورعو ع لمعن معو رفع ب ربعو ع معي ممعي يوه 


000000 


0001000 0-0 


القصل الدراسى الأول ش 


فى النشاط هى 


ممعم مع مو مرج مم نوميم عجرم بر ممم ممه 


ومو فممورعروع ول مومعو مم مويو ةر وموع ورم فعيء ب وبر مرو ممم ميج مده 


(ج) ماذا يحدث عند وضع شريط ماغنسيوم 
مشتعل فى مخبار به غاز النيتروجين 
ثم إضافة القليل من الماء ؟ ب aE IY ORES VATE OURS sea‏ 


26229 اهم رسومات الوحة الرابعحة €2 
ر کاک ا د 


س ١‏ : انظر إلى الرسم المقابل : 


o الرسم المقابل يمثل‎ )(٠ 
20118 وتتكون من ................. و‎ 
: (ب) اكتب ما تشير إليه الارقام‎ 
لل لل الل ل ا ل الى ىن لدان كا 3- مسومو لمعه عم مع م4.96‎ -١ 
5 آ٣‎ 
دت‎ _۵ 


ففمعمووموموءموع فيزم ووس ‘cacneceneanoocemaass‏ 


س۲ : انظر إلى الرسم المقابل : 
(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام : 


+»... ممع هع وموم فمم هسم عنس عم موده‎ ۲ snrssoirciocrnnorenenaceuaons ١ 
wsunerunorsoennrecrnesnntrnnasr ٣ 
2111111111111 E EAE (ب) وظيفة الجزء المرسوم‎ 


مممم و ومعم و ممعم قفد وقوه وموة وم وو وووء و و ومو و ووووووووومووووممممءممممممم6مءممةة 


س"” : انظر إلى الرسم المقايل : 


(أ) الرسم المقابل يمثل ا ا ل 
(ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام : 
٦ے‏ : +6 


مم قم وفع مومع ةنعع مم معمء مم ممم مه 


الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العامة 


س٤‏ : انظر إلى الرسم المقابل : 
(أ) اكتب البيانات على الرسم المقابل . 
(ب) مما يتركب الجهاز العصبى للإنسان ؟ | 


(ج) مما يتكون الهيكل المحورى فى 
(د) مما يتكون الهيكل الطرفى فى 
سه : انظر إلى الرسم المقابل : 


50( الرسم المقابل يمثل 12 1 5 O‏ 
(ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم : 


mensur 


auanicsannansasonsen ll perano 


CC wanucunaneneccnonee‏ " «” ووويويوووووووووووة 


(أ) الرسم المقابل يمثل E‏ 


= معمم ممع نع يلمر رمممة 
N‏ 00000 00 7 وعسععمءمع م ميم ب seen‏ 
5 اممفمفمر ممم ورمو ع ونيعيرة د seasons‏ 


س۷ : انظر إلى الرسم المقابل : 
(أ) اكتب ماذا تلاحظ ؟ 

(ب) ما وظيفة المفصل ؟ 
(ج) كيف ترتبط العضلات بالعظام ؟ 


والآن مع تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول 


القصل الدراسى الأول 


جاو المراجعة العائةت حل 


77 تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول 


السؤال الأول : الأسئلة الموضوعية : تخير الإجابة الصحيحه مما يلى : 


الأرض تساوى 00 ( ۱۹ كجم ٠١‏ نيوتن - ٦۰‏ كجم--20 نيوتن ) 
؟- من أدوات قياس الوزن O‏ 
( الميزان الحساس - الميزان ذو الكفتين -- الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
۴ وزن جسم كتلته ۲۰۰ جرام على سطح الأرض يساوى تقريبا ا لبهت 2 ٠.‏ 
( "نيوتن - ۲٣۰۰  نتوین ۲۰۰  نتوین 7١‏ نيوتن ) 
٤‏ النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته re N‏ 


( ۱۰ جرام _ ٠٠١‏ جرام ٠٠٠٠١  مارج ٠٠٠١‏ جرام ) 
٥‏ _ كتلة نصف لتر من الماء تساوى EO‏ 


٥ (‏ جرام _ ٥۰۰۰  مارج ٥۰۰  مارج ٥۰‏ جرام ) 
٦‏ إذا كان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوى ٠‏ نيوتن » 


فإن وزن الشخص عندما يكون على سطح الأرض هو a‏ 
54 نيوتن ‏ 55 نيوتن _ ۷۰ نیوتن ‏ ۷۱ نيوتن ) 
۷ حدد أيهما أسرع توصيلا للحرارة ؟ ..... (الألومنيوم - الحديد ‏ النحاس - الزجاج ) 
۸ من المواد رديئة التوصيل للحرارة بوک و 
) الحديد والألومنيوم ‏ النحاس والزجاج ‏ الزجاج والخشب - الألومنيوم والنحاس ) 
٩‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على ف ی عرد کی کاک و 


( تغير حجم الغازات مع تغير درجة الحرارة _تغير حجم السوائل مع تغير درجة الحرارة 
تغير كتلة الغازات مع تغير درجة الحرارة - تغير كتلة السوائل مع تغير درجة الحرارة) 
١ .‏ يختلف الترمومتر الطبى عن الترمومتر المئوى قى E ER‏ 
( نوع المادة الموجودة قى المستودع وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية - نوع المادة 
المصتوع متها - تأثر حجم السائل الموجود به بتغير درجة الحرارة ) 
١‏ كل مما يلى من خواص الزتبق كسائل ترمومتری ما عدا جام تدك عير مده تود معدن 
( جيد التوصيل للحرارة - مادة منتظمة التمدد ‏ يعطى مدى محدود لقياس درجة 
الحرارة - لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية ) 
١ ۲‏ أى الغازات التالية توجد بنسبة أكبر فى الهواء الجوى ؟ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - يخار الماء ) 


5 ( الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العامة 


کا ل س ت ت ت ل ت ت ن ت ن لا ت ت ت ا ت ا ت ت ت س ت ت ت ت ت ت ت س ت ن ت ت س ن ت ت س س س س ت ت ت ن س ت ت ا ات س س 


٣۳‏ - يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 


يرمز لها ب مو دس لاسا وس ےم عو شي 1 :لاحو سواه - بان ) 
-١ ٤‏ عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز بو سد TE‏ 
( الأكسجين - النيتروجين -- الأرجون - ثانى أكسيد الكربون ) 
١°‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود تانى أكسيد المنجنيز إلى Eh‏ 


( أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز ) 
5- عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز النيتروجين » 
ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز u FESS‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - النشادر - الهيدروجين ) 
۷- أى الغازات يمكن الحصول عليه من إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى 
مسحوق كربونات الكالسيوم ؟ 
( النيتروجين - الأكسجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
- كل مما يلى من مكونات المخ ماعدا امهو HEEE e‏ دن 
( النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل . الحبل الشوكى ) 
15- أى مما يلى مسئول عن المحافظة على توازن الجسم ؟ 
( النخاع المستطيل - النصفان الكرويان -- الحبل الشوكى - المخيخ ) 


-٠‏ النخاع المستطيل مسئول عن التحكم فى الحركات الإرادية 
- المحافظة على توازن الجسم -- تنظيم العمليات اللاإرادية - الأفعال المنعكسة ) 
-١‏ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟ ee‏ ( الكتف - المعصم - الفخذ ‏ الكوع ) 


السؤال الثانى : الأسئلة المقالية : 
١‏ قطعة من الصخر وضعت فى إحدى كفتى ميزان » وكان مجموع كتل الأثقال 
التى وضعت فى الكفة الأخرى لكى تتزن الكفتين يساوى ٠١‏ جرام . 
- أجب عما يلى : 
١ 0‏ ماكتلة قطعة الصخر ؟ وما اتجاة تأثير كتلة هذه القطعة ؟ 
١‏ ما وزن قطعة الصخر ؟ وما اتجاه تأثير وزن هذه القطعة ؟ 
۳ ما أثر تغيير المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصخر ؟ 
١‏ - اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى : 
١‏ الجمجمة . 
۲ الققص الصدر ى . 
۳ النصفان الكرويان . 
٤‏ - الحبل الشوكى . 
> العمود الفقارى . 


الفصل الدراسى الأول ۳۹ 


د 
ل المراجعة العامة حاب 


7- فسر ما يلى : 
١‏ يوجد اختناق فى الأنبوبة الشعرية فوق مستودع الزئبق للترمومتر الطبى . 
؟- لا يستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة غليان الماء . 
يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات . 
٤‏ طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات على سطح الأرض 
د يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجيز الرائق 
" يستخدم النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات 1 
٤‏ - ماذا يحدث فى الحالات التالية...... ؟ 
١‏ عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى . 
۲ زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون باستمرار فى الغلاف الجوى . 
۳ عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى : 
٤‏ أن يصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة . 
ارقو امقر الخو تاد , 
5 الإسراف فى تناول المواد المنبهة . 


: اشرح كيف تحصل على‎ -٥ 
. غاز النيتروجين من الهواء الجوى‎ ١ 
. غاز ثانى أكسيد الكربون من كربونات الكالسيوم‎ ١ 
غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين.‎ ۳ 


١_الجهاز‏ آل الطرفى يتكون من ۳ we rm‏ 2120121111 ل 
۲ يحاط محور الخلية العصبية بطبقة ا اا O‏ 
#اريتكوق الم من ےو عم دده اک مده شيعه وجه مجه ری للد و م ا 


e كثرة تناول الشاى والقهوة يسبب لي دو دو مده اد ووو دقعو مم ده ده وه موده عو له د‎ ٤ 
: السؤال الثانى : اختر الإجابة الصحيحة مما يأتى‎ 
السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهى د و د لون‎ ١ 
) حمراء سوداء رزمادية _برتقالية‎ ( 
 عوجلا من الأفعال المنعكسة ل ضربات القلب _الأكل عند‎ ۲ 
) غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها _ جميع ما سبق صحيح‎ 


5-5 الصف السادس الابتداثى 


المراجعة العامة 
“'- المراكز الحسية الخمس تقع فى : ا 
( النصفين الكرويين - المخيخ -- النخاع المستطيل - المخ ) 
السؤال الثالث : علل لما ياتى : 
-١‏ يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 
- تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى ذاتها 
من الألومنيوم . 
"- يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة الإنسان بينما لا يصلح لقياس درجة 
حرارة السوائل . 
٤‏ - يستخدم الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
2 يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل . 
5- يستخدم الغواص أسطوانة أكسجين أثناء الغطس فى الماء . 
- تبقى نسبة الأكسجين ثابتة قى الهواء الجوى على الرغم من استهلاك جزء كبير منه 
۸- لغاز ثانى أكسيد الكريون أهمية خاصة وحيوية فى استمرار الحياة على سطح الأرض . 
5- لغاز النيتروجين أهمية فى حياة الإنسان . 
السؤال الرارع + كارن يون خل سن : 
-١‏ الكتلة والوزن . 
”- الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى . 
آ2 المواد رديئة التوصيل للحرارة والمواد جيدة التوصيل للحرارة . 
-٤‏ غاز الأكسجين وغاز ثانى أكسيد الكربون من حيت الخواص لكل منهما . 
السؤال الخامس : ماذا يحدث فى الحالات الآتية ... ؟ 
-١‏ اصطدام ركبتك بجسم صلب . 
2 تعاطى أحد الأشخاص للمخدرات . 
۳- الإسراف فى تناول الشاى والقهوة وخاصة أيام الامتحانات . 
السؤال السادس : اذكر دور كل مما يأتى : 
-١‏ العضلات فى أداء الحركة . 
۲ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين . 
۳- الزئبق فى الترمومترات . 
٤‏ - الخلية العصبية فى جسم الإنسان . 


القصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العافة حاب 


السؤال الأول :كمال العبارات الآنية 
١‏ - تقاس الكتلة بوحدة ........................... بينما يقاس الوزن بوحدة ام 
”- العوامل التى يتوقف عليها الوزن .................. و Rhee PEEEREEE‏ 


۳- وزن الجسم على سطح القمر يساوى واد ESS e ea‏ ا د جم 


-٤‏ وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة ده ل م ووه لل ا ل 
5- كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 


مممعوععرععوروءموموزعدءءه 


۷- الحرارة هى صورة من صور E Ee NO N RE E‏ 
۸- درجة الحرارة هى عبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبيرء عن .»......... أو ORS IE‏ 
5- المواد جيدة التوصيل للحرارة هى المواد التى .................... مثل ia se‏ 
-١‏ المواد رديئة التوصيل للحرارة هى المواد التى ................. مثل وه دي د 

O OEE OE تستخدم الحرارة فى صناعة وتحضير 1-ذ-000000‎ -١ 
الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ........... السائل الموجود به مع تغير‎ -١ 
.هق أتواح الق مو هت و لكا ...مس سس سيم واو مال ا ا‎ ۳ 
e e يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس 17 ا‎ -١ ٤ 
ETI E ينتج غاز الأكسجين بوفرة من ......................... فى أثناء عملية موي‎ -١ 
آ آے ويبكيلك الاأكسجين قى على ہے د مما ید .19 اھ و چ وک کج‎ 
1 ب‎ CPOE O NOE EC EEE من استخدامات غاز الأكسجين‎ -۷ 
PEPE ONE 6 ينبعث غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة احتراق المواد‎ - 


ا 


۹- من خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون أنه 1101| 
١‏ - يشكل النيتروجين ...ب من الغلاف الجوى 

, يستخدم النيتروجين فى صناعة مم لوي معت م الق لا صدا‎ -"١ 
O يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما .................. » ع‎ - 
يتل كنيد ال کی .ده معدت بصع وفعي ميق ومس اطوش اومان باون ۶ ا‎ 0 
E © تكو ن الیکا الجر ر ق کے ےہ دد مه صر زک مد ا ر‎ 0۴ 
: السؤال الثانى : ضع علامة (⁄) أو (»ا) أمام كل عبارة من العبارات الآتية‎ 

”- يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن . ) ( 

۴- من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس . ) ( 


الصف السادس الابتداتى 


المراجعة العامة 
- الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس . 
-٥‏ الزئبق ردئ التوصيل للحرارة . 
- يُستخدم الترمومتر المئوى لقياس درجة حرارة الإنسان . 
۷- غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق . 
۸- يسمى النيتروجين بالآزؤت ومعناها ( غاز الحياة ) . 
5- تثبت بكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية نيتروجين الهواء الجوى . 
٠‏ - يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى . 

-١‏ يخرج من المخ )٠١(‏ أزواج من الأعصاب تعرف بالأعصاب المخية. 
-١ ۲‏ مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة . 
-١‏ الحبل الشوكى مسئول عن الأفعال المنعكسة فى الإنسان . 
-١ ٤‏ المخيخ هو مركز التحكم الرئيس فى جسمك . 
-١‏ يُستخدم ثانى أكسيد الكربون فى صناعة المياه الغازية . 
السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى : 

. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ -١ 

. قوة جذب الأرض للأجسام‎ -١ 

۴- مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها . 

. مواد لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها‎ -٤ 

. أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة‎ ٥ 

5 - غاز يعكر ماء الجير الرائق . 

۷- غاز يستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين . 

۸- غاز ينتج عن تنفس الإنسان ويخرج مع هواء الزفير . 

5- غاز يستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 

4 = وحدة بناء الجهاز العصبى . 

. علبة عظمية يوجد بداخلها المخ‎ -١ 

-١‏ جزء من الجهاز العصبى المركزى مسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء 

الجسم المختلفة إلى المخ والعكس . 

. فقرة عظمية‎ ۲١ يتركب من‎ -١7 

35 أنواع من العضلات تعمل تلقاتيا ولا تستطيع أن تتحكم فيها . 

٠‏ مجموعة من المفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد ققط. 

7- أربطة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ربطها بالعظام. 
السؤال الرابع : صوب العبارات التالية : 

. مفصل الكتف من المفاصل الثابتة‎ -١ 

؟- تربط الغضاريف العضلات بالعظام . 


القصل الدراسى الأول 5ظ 


س 3 س سب“ س س 


جل المراجعة العامة اد 


- يبلغ عدد الأعصاب المخية "١‏ زوجًا . 
4 يعمل الحبل الشوكى على تنظيم ضربات القلب. 
0 يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين . 
ع محور الخلية العصبية مغلف يطيقة جيلاتينية . 
۷- يتكون التشابك العصبى نتيجة اتصيال بتاور الخلايا المسعيية سخا 
۸ہ يذوب غاز النيتروجين فى الماء . 
25 يستخدم غاز الأكسجين فى التبريد . 
٠‏ .يتكون جزئ غاز الأوزون من أربع ذرات من الأكسجين . 
١‏ .يبدأ تدريج ۾ الترمومتر الطبى من درجة حرارة ۳۷ درجة سيليزيةإلئ ٤١‏ درجة 
سيليزية » وكل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء . 
١۲‏ المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة . 
موس اج سا ل ا ی ی 
١ ٤‏ كتلة لتر ماء مقطر تكافئ ٠٠١‏ جرام 
© السائل المسكخخم فى الت مورمقر الطب هز الكلمو! : 
السؤال الخامس : تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية :+ 
١‏ - المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل لمعيف ود 
( الثابتة محدودة الحركة _ واسعة الحركة ) 
۲ تعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام معا ب ......... (الأوتار -المقاصل - العضد ) 
٠‏ الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى 5 أمثال وزنه على القمر هو كوكب 5 
( المريخ خخ -الأرض - المشترى ) 
٤‏ الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام × (Vee Tae VY O araste sest‏ 
٥‏ إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض ٠"‏ نيوتن فإن وزنه على سطح القمر يساوى.. 
[ ل تون ١‏ نيوان يب انوتن ) 
1 يتركب الجهاز العصبى المركزى من ........ (المخ -الحبل الشوكى -جميع ما سبق ) 
۷ غاز عه مان ند ها عه ف مک جم ينونج يمكن تحضيره باستخدام مسحوق كربونات كالسيوم وحمض 
الهيدروكلوريك المخفف . ( الأكسجين - النيتروجين ثانى أكسيد الكربون ) 
۸ - عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكونا ماذة تسمى eS‏ 
( كربونات الكالسيوم -- أكسيد الكالسيوم ‏ هيدروكسيد الكالسيوم ) 
-٩۹‏ غاز ...... يدخل فی تركيب البارود. (الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 
السؤال السادس : اذكر السبب العلمى لكل مما يأتى : 
١‏ تسقطا جسام دائمًا تجاه ١‏ رض 
۲ - تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم بينما تصنع المقابض من البلاستيك أو الخشب . 
۳ - يجب وصع الميزان ذى الكفتين أفقيا على سطح ثابت . 


دع مز الصف السادس الابتدانى 


المراجعة العامة 
53 - يتمدد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم 
2 - يق ون ا ا 
5- يختلف وزن الشخص الموجود فى منطاد عال عن وزنه ® f gk‏ لدي 
۷- يوجد اختناق فوق مستودع الزئيق فى الترمومتر الطبى . 
۸- بيقى ثاتى أكسيد المتجديز أا تور خان اکن دوت تغیټر فى 
الكمية والخواص. 
5- غاز الأوزون هام جدآ فى الطبيعة . 
-١‏ زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة فى السنوات الأخيرة . 
-١‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق . 
-١‏ تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز . 
- غاز ثانى أكسيد الكربون هام للطبيعة . 
١ ٤‏ - تصاعد رائحة نفاذة نتيجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم فى النيتروجين . 
7- يسمى غاز التيتروجين: بالازوت . 
7- ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة . 
۷- للمخيخ أهمية كبيرة فى أثناء حركة الجسم . 
- إصابة النخاع المستطيل تحدث الوفاة : 
-١‏ سحب اليد بسرعة عند الشك بدبوس أو ملامسة جسم ساخن . 
١‏ - ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصر الكالسيوم . 
-١‏ لا تستطيع التحكم فى عضلات القناة الهضمية والأوعية الدموية والمثانة البولية . 
- الهيكل الطرفى هام لحياة الإنسان . 
۳- يعتبر الجهاز العضلى المحرك الأساسى لأجسامنا . 
لف توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقرى . 
7- وجود المخ داخل الجمجمة . 
3 تناقص المساحات الخضراء ضار بالبيئة . 


. تستخدم اسطواتقت من الأكسجين فى انام ضاق الجيال:‎ EY 
: السؤال السابع : اذكر أهمية کل من‎ 
الجاذبية الأرضية. ا الترمومترات.‎ 6 
الْمَيْوَانَ الؤنيركى.‎ ٤ الميزان ذى الكفتين.‎ -۳ 
المقابض البلاستيكية فى أوانى الطهى. 5- غاز النيتروجين فى الطبيعة.‎ -° 
القفص الصدرى. ۸- الغعضاريف‎ ¥ 
التفرحات التنجيرية فى الخلية العصدبية:‎ ١ القاس‎ 5 


القصل الدراسى الذول PEV‏ 


جل المراجعة العاعة حا 


السؤال الثامن : قارن بين كل مما يأتى : 
-١‏ الميزان ذى الكفتين والميزان الزنبركى . 
”- الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى . 
۳- الهيكل المحورى والهيكل الطرفى 

السؤال التاسع : اذكر استخداما واحدا لكل من : 

000. المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ ١ ٠ 
. ؟"- المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ 
لهب الأكسى أسيتيلين.‎ -۳ 
: واو الجير الرائق‎ £ 
. تانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين‎ -٥ 
. غاز ثانى أكسيد الكربون فى الحياة اليومية‎ -5 
. غاز النيتروجين فى الحياة اليومية‎ -۷ 


١‏ الكتلة, ؟- الوزن. 
و الحرارة. 5 درجة الحرارة. 


-٥‏ المواد جيدة التوصيل للحرارة. ك المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
السؤال الحادى عشر : ماذا تتوقع أن يحدث فى كل من الحالات الأتية .؟ 

. نقص كمية ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة‎ -١ 

'- نقص كمية الأكسجين فى الطبيعة . 

. نقص كمية النيتروجين فى الطبيعة‎ -٤ 

5- إذا لم توجد جاذبية أرضية . 

5- الإسراف فى تناول المواد المنبهة . 

۷- القفز من الأماكن المرتفعة . 
السؤال الثانى عشر : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) : 


- وحدة قياس الوزن . 
- وحدة قياس درجة الحرارة . 


- وحدة قياس كتلة الأجسام الثقيلة . 
- وحدة قياس كتلة الأجسام الخفيفة . 
- وحدة قياس الحجوم . 


الصف السادس الابتدانى 


ا ا جع 9 
- سائل تدم هی داع القرهومجرانت . 
- ساتل يستخدم لتطهير الترمومترات قيل الاستخدام . 


- مسئول حن تنظيم الحردكات الإرادية.. 
- مسئول عن الأفعال المنعكسة , 

- عددها ١‏ زوج . 

- حتدها ؟ :وجا 

وج داك ال 

- يحافظ على توازن جسم الإتسان . 

- وحدة يناء الجهازالنضجى : 


على منع احتكاك الفقرات . 
كك الأماكن ال التى تتقايل العظام وا 
- أربطة طويلة تريظ العضيلات بالعظام . 
- يتركب من ۲٣۳‏ فقرة . 
- يتركب من ١١‏ زوجا من الضلوع . 
5 المقاصل مكدو الشرعة - تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط . 
۷- المفاصل واسعة الحركة - تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات . 
تحمى المخ وباقى أعضاء الرأس . 


السؤال الثالث عشر : أجب عما يأتى : 


. كجم‎ ١١ احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته‎ -١ 
أحسبع وان كم" طلى سطع الآ رشن عفدا كاير ن افو تھی پو اتا يفط فی‎ - ۴ 
E سطع‎ 


۳- احسب كتلة الجسح عندما يكون وزنه ۰۰ نيوتن . 
؛- اذكر طريقتين من طرق المحافظة على : 
(أ) الجهاز العصبى . (ب) الجهاز الحركى . 


القصل الدراسى الأول 


ج الاختبارات العامة 9 


فسا 


٠ +» 


السؤال الأول: أكمل العبارات الثالية: "۳ 
-١‏ يتكون الجهاز الهيكلى للإنسان من ...................... و اسم ا 
"- وحدة قياس الكتلة .................... ووحدة قياس الوزن سما E‏ 
۳- يستخدم الترمومتر .ا فى قياس درجة حردانة الماء: 
اا وب ا n‏ الل سسا 
السؤال الثانى: ضع علامة (”) أو (×) أمام كل عبارة مما يلى. مع تصحيح العبارات الخطأ: 
-١‏ يوجد بالحبل الشوكى مراكز مسئولة عن الإحساس والحركة. ( ٠‏ ) 
”- الكتلة هى مقدار جذب الأرض للجسم. و ) 
۳- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ) ( 
السؤال الثالث: اذكر وظيفة كل من: 
-١‏ الغضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 
۲ الأعصاب. 
۳- الزئبق فى الترمومتر الطبى. 
*- البلاستيك فى صنع مقابض أوانى الطهى. 
السؤال الرابع: علل لما يأتى: 
-١‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 
السؤال الخامس: ماذا يحدث؟ 
١‏ إذا كانت جميع عظام الجسم بدون مفاصل. 
-١‏ عندما تضع يدك فجأة على جسم ساخن. 
۳- إذا تم القضاء على بكتيريا التربة. 
السؤال السادس: اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 
-١‏ جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة الجسم. 
”"- جهاز يستخدم لقياس كتلة الأشياء. 
> مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
- عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 


الصف السادس الابتدائى 


وم 


| الاختبارات العامة 


السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 
١‏ كل مما يلى من مكونات الجهاز العصبى المركزى ما عدا OE‏ 
( الأعصاب الشوكية ‏ النصفين الكزويين - الحبل الشوكى ‏ النخاع المستطيل ) 
۲ إذا كان وزن جسم على سطح الأرض 5 نيوتن » فان وزنه على 


سطح القمر يساوى ...م ١١‏ كجم: ١‏ نيوتن ٦.‏ كجم 5 نيوتن ) 
۳ كل مما يلى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا INET E‏ 

( الحديد والألومنيوم - النحاس والحديد ‏ الزجاج والخشب ‏ الألومنيوم والنحاس ) 
٤‏ الغاز الذى يستخدم مع غاز الإسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز < OE‏ 


( الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
٥۔‏ عند وضع شريط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز 
ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر WE WOT‏ 
( الماغنسيوم - النيتروجين - الكربون - الأكسجين ) 


السؤال الثانى: فسر ما يلى: 

١‏ يوجد اختناق فى الأنبوبة الشعرية فوق مستودع الزئيق للترمومتر الطبى. 

-١‏ يعطى الزئيق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. 

۳ يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثتاء تحضيره فى المعمل. 

٤‏ يستخدم النيتروجين فى أجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار. 

ده ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرى الكالسيوم والفوسفور. 
السؤال الثالث: (أ) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 

١‏ عدم وجود الأكسجين فى الهواء الجوى. 

؟- أن يصبح مفصل الكتف محدود الحركة. 

۳ شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 
ا المفاصل. 
؟ الجهاز العصبى الطرفى. 


القصل الدراسى الذول ۳O1‏ 


> الاختبارات العاوة حا 


السؤال الرابع: (أ) اشرح كيف تحصل على كل من؟ 

-١‏ النيتروجين من الهواء الجوى. 

؟- ثانى أكسيد الكربون من مسحوق كربونات الكالسيوم. 

(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من: 

-١‏ المخيخ. ۲- الترمومتر الطبى. ۳- غاز النيتروجين. 
السؤال الخامس: صوب العبارات التالية: 

-١‏ النحاس من المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها. 

۲ مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة. 

۳ كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. 

٤‏ - الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 

-٥‏ يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون من تركيب البارود. 

٦‏ عند إدخال شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار به غناز الأكسجين 

تتكون مادة سوداء اللون. 


: محاب 
e‏ نموذج استرشادى (”) على الفصل الدراسى الاول غ ٠‏ 
عة 


السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


EY إذا كان وزن جسم يساوى ۲۰ نيوتن» فإن كتلته تساوى‎ -١ 

( ۳ کچھ ٣۰‏ کچمع ١١‏ گی :د لاكجمع 
۲- من وحدات قياس الوزن ..................( الجرام - اللتر - النيوتن - الكيلوجرام ) 
۳ بداية ونهاية تدريج الترمومتر الطبى هى Ta‏ 


(أ) ١‏ درجة سيليزية إلى 57 درجة سيليزية. 
(ب) ٠١‏ درجة سيليزية إلى 45 درجة سيليزية. 
(ج) ٠۲‏ درجة سيليزية إلى 47 درجة سيليزية. 
(د) ۳۲ درجة سيليزية إلى ٤٠٥‏ درجة سيليزية. 


٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة اباي امن 
( الفولاذ - البارود - النشادر - الخبز ) 
٥ه‏ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ مفصل ل 


( الفخذ - الكتف - الرسغ - الركبة ) 


الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 
السؤال الثانى: (أ) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 
١‏ الحبل الشوكى. ۲ الميزان الزنبركى. 
(ب) اكتب المفهوم العلمى لكل مما يلى: 
-١‏ أداة تستخدم فى تعيين وزن جسم. 
۲ غاز يدخل فى عملية البناء الضوئى 
-٠‏ استجابة'تلقاتية من الجسح تكو الموشاكة المختلقة. 
-٤‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
-٥‏ مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان. 
كد -آفاة تستخدم فى قياس درجة حرازة الإنسان. 
السؤال الثالث: صحح العبارات التالية: 
١‏ الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 
الكخوال فى السائل السيتشدع فى الثزموية الطبى, 
۳- غاز ثانى أكسيد الكربون ضرورى لحدوت عملية الصداً. 
؛ - يتكون راسب أسود عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 
٥‏ يستخدم النيتروجين فى إطفاء الحرائق. 
سال الرابع : ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 
جميع المواد التى يستخذمها الإنسان جيدة التوصيل للحرارة. 
۲ ا عدة أيام لجو رطب. 
۳ تعرض الإنسان المستمر للضوضاء. 
السؤال الخامس: اكتب فرقا واحدا بين كل من: 
-١‏ المفاضيل و استعة الشركة والمفاصل محدودة الحركة. 
۲- و الأكسجين وغاز النيتروجين. 
الكتلة Te r‏ 


السؤال الأول: EEE‏ العبارات التالية: 


OEY تقاس الكتلة باستخدام ................... ويقاس الوزن بوحدة‎ -١ 
EBs من أمثلة المواد جيدة التو صيل للحرارة .................... و‎ ۲ 


القصل الدراسى الأول 


جل الاختبارات العامة حا 


۳ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ................... إلى aies‏ 
- ينتج الأكسجين من عملية ......... وينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية 3 
٥ه‏ عدد الأعصاب المخية فى جسم الإنسان EERE‏ 50 
٦‏ يتكون الهيكل المحوری قى جسم الإتسان من ...° e n‏ 
السؤال الثانى: تخير الإجابة الصحيحة: 
١‏ يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من اسن فت ومو الخطوع. 
٠۰ (‏ آزواج - ۱١‏ زوج - ۱۲ زوج - ۱۳ زوج ) 
۲ الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم هو E alse‏ 
( النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل ‏ الحبل الشوكى ) 
۳ الغاز الذى يستخدم فى ملء بعض أنواع المصابيح هو EEE eS E‏ 
( الأكسجين ‏ الأوزون - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
- تعتمد عملية البناء الضوتى فى النبات على وجود غاز bre‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ‏ الأوزون ) 
٥‏ يتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان WORD‏ 
( الزنيركى ‏ الحساس - ذو الكفتين - جميع ما سبق ) 
٦‏ أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو e Sr‏ 


رتوم - انايند الله الزئبق ) 


السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
۲ أدوات تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
ات غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق. 
٤‏ غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 
٥ه‏ جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة. 
5 أماكن تَقابُل العظام وتسمح بالحركة. 

السؤال الرابع: علل لما يأتى: 
١‏ تضاف الخميرة إلى العجين. 
۲ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
۴ يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى. 


الصف السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 


2 2 : ¿ مجان | 
ْ تمودج استرشادى (5) على الفصل الدراسى الأول + عه وك 
السؤال الأول: أكمل العبارات التالية: 


١-.همن‏ أمثلة المواد رديئة التوصنيل للحرارة ..................... و مجو اا 
”- عدد فقرات العمود الفقرى SOS DSR Rial‏ كر هر 
۳- عدد الأعصاب الشوكية .................... وعدد الأعضصاب المخية ل 
-٤‏ تصنع مقابض أوانى الطهى من اب شي ا ع ب المع OE‏ 
° - تقاس الكتلة باستخدام الميزان عاك عي ويقاس الوزن باستخدام الميزان 5 mal‏ 
5- يتم تحضير الأكسجين من ........................... فى وجود . ET OCTET‏ 
السؤال الثانى: تخير الإجابة الصحيحة: 
-١‏ الغاز الذى يعكر ماء الجير هو غاز ا Kea:‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأوزون ) 
”- يدخل النيتروجين فى صناعة ا 
( مطفأة الحريقه الامسمة- المياة الخازية .141 ج الجاف ) 


ل كس عي د يه سطح 


- تفع مراك الكل والتذكر فى ار ا 

) لنخاع المستطيل الحيل اتقون - المخيخ - النصفين الكرويين‎ ١ 
) ساس وو - جميع ما سبق‎ Toes من أمثلة المفاصل واسعة الحركة‎ -١ 
RE يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير عد علا عو لاك‎ - 51 


( الهيدروجين - الأكسجين - ال / وام - ثانى أكسيد الكربون ) 
السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
-١‏ قوة جذب الأرض للجسم. 
”- لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
9 غاز وستخدم فى صفاعة النشادن. 
-٤‏ مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان. 
قد أريطظة تريظ السات يالام 
ا مناطق تفصع بين ققرات تمر الققرئ تحميها من الاحتكاك ببعضها. 
السؤال الرابع: قارن بين كل مما اا 
-١‏ الكتلة والوزن. ل كنت 
- الترمومتر المئوى والترمومتر ر الیو ہہ c٥‏ سا 
۳- الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى. ‏ ب ۸4م س © 


اتقصل الدراسى الأول 


ب الاختبارات العامة حاب 


السؤال الأول: أكمل الجمل الآتبة: 


E r ER قوة جذب الأرض للجسم تسمى ..................... رانف بزيادة‎ ١ 
لا ويد‎ E O O من أنواع الترمومترات ع ا لكي ممه‎ -١ 
يعتبر ج ق 9 من ا غاز ثانى أكسيد الكربون.‎ ۳ 
؛- مركز التحكم الرئيسى فى جسمك هو ...ل ويوجد بداخل علبة‎ 
م‎ O مر‎ TO LO عظمية ت‎ 
يتركب الجهاز الهيكلى للإنسان من ہا لا ا‎ -5 


السؤال الثانى: اكتب المفهوم العلمى الدال على كل ما يأتى : 
-١ -‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
۲- المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
۳- استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى. 
- جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. 
-٥‏ المصدر الرئيسى لتحضير غاز النيتروجين. 
السؤال الثالث: (أ) اعد كتابة الجمل الآتية بعد تصويب الخطأ: 
-١‏ تقاس الكتلة بالنيوتن الذى يكافئ ٠١٠٠١‏ جرام. 
"- يعتبر الحبل الشوكى هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 
"'- ينحل فوق أكسيد النيتروجين إلى ماء ونيتروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز. 
(ب) إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ض 1٠١‏ كجم. احسب وزنه ٠‏ 
على سطح القمر. ْ 
السؤال الرابع: علل لما يأتى: ٠‏ 
- يجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 
"- يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب. 
۳ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
- يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. | 


الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية 

-١‏ وحدة قياس الوزن سس و وحدة قياس الكتلة هى کک کی کچ 

LEF TO E OEE N E النحاس من المواد‎ -” 

۳- يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة كربون مرتبطة بذرتى ET‏ 

- يتحد غاز النيتروجين مع الماغنسيوم المشتعل مكونا مادة بویا امعطم سب 

, ا وجلمن اعلوج‎ RRR يتكون القفص الصدرى من‎ -٥ 

(ب) علل لما يأتى : : 

. يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه‎ -١ 

؟- تستخدم أسطوانات من غاز الأكسجين أثناء تسلق الجبال . 

السؤال الثانى :- (أ) اكتب المفهوم العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية :- 

. وحدة بناء الجهاز العصبى‎ -١ 

”- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 

۳- مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان . 

2 غاز يستهلك فى عمليات ف و الاعتر اق ١‏ 

ه س ل ا اال ا 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من : 

-١‏ الميزان الزنبركى. << 5 الترمومتر المئنوى. >< 75- طبقة الأوزون. 

السؤال الثالث :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 

) . يمتل غاز الأكسجين ۷۸ من حجم الهواء الجوى‎ -١ 

- تصنع أوانى الطهى من البلاستيك . ) 

۳- يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها ( غاز الحياة ) . ) 
) 
) 
) 


. الهواء من المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ - ٤ 

5- يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى قطع و لحام المعادن . 

5- المخيخ مستول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 

. تعرض الإنسان المستمر للضوضاء‎ -١ 

"- زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوى 


am.‏ خض اجر am‏ حمر صر 


القصل الدراسى الذول "OV‏ 


و الاختبارات العاوت حا 


السؤال الرابع :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 


-١‏ أقل درجة حرارة فى تدريج الترمومتر المنوى تمثل درجة تجمد ناا وین 

( المعادن - الزتيق + الماء ) 
”- يتركب العمود الققارى من ............... فقرة عظمية. 739-50-3 ) 
۳- من المفاصل واسعة الحركة مفصل ............. ( الكتف - الكوع - الركبة ) 
4 - جسم وزنه ۲ نيوتن فان كتلته تساوى ... ( ۰,۲ جرام - ٠١‏ جرام -. ٠٠١‏ جرام ) 
°- ينحل ماء الأكسجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز ( كعامل مساعد ) إلى Ea a‏ 


( ماء - غاز أكسجين - ماء وغاز أكسجين ) 
(ب) لاحظ الشكل التالى للترمومتر الطبى واكتب البيانات على الرسم : 


wnansanenannuenenenerennnns 
smeeceonuecanecasccounnennns 


وموعممي ووو عوبر ءءء مود مده 


السؤال الأول :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
-١‏ من المواد رديئة التوصيل للحرارة .000 ( الحديد - الخشب - النحاس ) 
"- أى الغازات التالية توجد بنسبة أكبر فى الهواء الجوى ؟ 000 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
۳- المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى مفاصل 200 
( ثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 
> - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ............... مع تغير درجة الحرارة . 
( حجم الغاز - حجم السائل - كتلة السائل ) 
-٥‏ يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ............... زوج من الضلوع . 


aa eR RK جسم كتلته ۰ جم على سطح الأرض فإن وزنه يساوى‎ - ٦ 
) قيوتن = + ۰ نيوتن‎ 7٠١ فیوتن-‎ ۲ ( 
(ب) ماذا يحدث عندما ؟‎ 
تم القضاء على بكتيريا التربة 7- إمرار هواء الزفير فى ماء الجير الرائق.‎ -١ 
الصف السادس الابتداتى‎ 


الاختبارات العامة 


5 
اال يستخكم pe;‏ اس ا ا و الغطس تحت الصاء. 
3 - تقع مراكز التفكير والتذكر قى E RA‏ ا غ2 طلا تھ چا 
ف تقآس الكتقة ياستخدام الميز ان لوو ؟ 5 و ر بوه ت 
1 - يستخدم غاز النيتروجين فى صناعة کر انی ل دار 


(ب) قارن بين المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارة . 
السؤال الثالث :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 
١‏ مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة جسم . 
-١‏ أربطة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ربطها بالعظام . 
1 - وحدة بناء الجهاز العصبى . 
٤‏ - قوة جذب الأرض للأجسام 
° کا يتكون جر يته من كلاق کر الت كن الأكسجيت . 
ا أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة . 
(ب) علل لما يأتى : 
- إصابة النخاع المستطيل توؤدى إلى الوفاة . 
کک غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء بعض الحرائق . 
السؤال الرابع :- (أ) صحح ما تحته خط فى العبارات التالية : 
-١‏ الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان 
1 - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ” سيليزية إلى ٠‏ *سيليزية. 
اه صحور التلوة العصصيية مغلفا بطيقة اا اة 
° لدو کے یر کے ااه سس نان الاچ ی غير فى التدية 
أو الخواص. 
(ب) فى الرسم الذى أمامك أجب عما يأتى : 


القصل الدراسى الأول 


جو الاختبارات العاعة ل 


السؤال الأول :- (أ) أكمل ما يأتى : 
١‏ يمكن تقدير الكتلة باستخدام ........... » ويمكن تقدير الوزن باستخدام ا 
"- تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية و 
"- كلما زادت كتلة الكوكب ........ جاذبيته ويؤدى ذلك إلى وزن الجسم عليه . 


00 إل مسحوق‎ e يحضر غاز كاي أكسيد الکر یون :هئ المعمل بإضافة‎ - ٤ 
5 يتحمد الماء عند درجة حرارة ....درجة سيليزية 3 ويغلى عند....درجة سيليزية‎ ٥ 
: (ب) اذكر ما يلى‎ 


1 اسم المادة المستخدمة فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون‎ -١ 
. ؟- مثالا لعضلة لاإرادية‎ 
. اسم المادة الناتجة من اتحاد الماغنسيوم مع الأكسجين‎ ۳ 
: السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية‎ 
. الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم أثناء تأدية الحركة‎ ١ 
. مؤشر يساعد فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم‎ ۲ 
. مواضع تقابل العظام بالجسم وتسمح بالحركة فيما بينها‎ ٣ 
. غاز يستخدم فى ملء إطارات الطائرات والسيارات كما يدخل فى تركيب البارود‎ - ٤ 
: (ب) صحح ما تحته خط بالعبارات الآتية‎ 
عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين يستخدم‎ -١ 
. هيدر وكسيد الصوديوم كعامل مساعد‎ 
. زوجا من الضلوع‎ ١١ يخرج من المخ‎ -١ 
يستخدم الحديد فى صناعة الغلايات المستخدمة فى المنازل والمصانع.‎ - 
. مفصل الكتف من المفاصل محدودة الحركة‎ - ٤ 


الصف السادس الابتدانى 


السؤال الثالث :- (أ) اختر الإجابة:الصحيحة مما يلى :. 


ES ES مقدار كتلة لتر من الماء المقطر يكافئ‎ -١ 
) جرام‎ ٠٠١ - نيوتن‎ ٠٠١ - واحد جرام - واحد كيلو جرام‎ ( 
يتكون جزئ غاز الأوزون من س‎ -۲ 
) ذرة واحدة - ذرتين متشابهتين - ثلاث ذرات متشابهة - ثلات ذرات مختلفة‎ ( 
الغاز المستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعادن هو كسا‎ -۳ 
) الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون‎ ( 
تقع مراكز التفكير والتذكر فى ل جم‎ - : 
) التخاع المستطيل - الحبل الشوكى - العمود الفقارى - النصفين الكرويين‎ ( 
: (ب) اذكر السبب العلمى‎ 


. إمرار الهواء الجوى على فلز النحاس المسخن عند تحضير النيتروجين فى المعمل‎ -١ 
. يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين‎ -” 

۳- استخدام الخشب فى صناعة مقابض أوانى الطهى . 

. استخدام السوائل فى صناعة الترمومترات‎ - ٤ 


السؤال الرابع :- (أ) الشكل الذى أمامك يوضح تركيب الترمومتر الطبى أجب عما يأتى : 
١‏ - رقم( ١‏ ) مستودع يحتوى على IRI‏ 

”- رقم ( ۲ ) يشير إلى و 

۳- رقم ( ۳ ) يشير إلى ......... ووظيفته E‏ 

-٤‏ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ....... إلى 

(ب) إذا كانت كتلة جسم = 7١‏ كجم على سطح الأرض احسب : 

-١‏ كتلته على سطح القمر. ۲- وزنه على سطح الأرض. 

۳- وزنه على سطح القمر. 


(ج) قارن بين تركيب الهيكل المحورى والهيكل الطرفى . 
الفضل الدراسى اتأول 


ج الاختبارات العامة حك 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية 


-١‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ............ درجة سيليزية وينتهى 
عند درجة حرارة ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 

”- يتكون الجهاز العصبى المركزى فى الإنسان من جزئين رئيسيين هما.......و 59 

“"- فكرة عمل الترمومتر هى تخیر ...................... السائل مع تغير د ا 2 

١ 2‏ - ينتج خلال عملية البناء الضوئى فى النباتات الخضراء غاز يوج مااع تنظ فز ينظ مه غوو د مدد 
بينما ينتج من احتراق المواد العضوية غاز 2 کے کے ی کک کک 

-٥‏ من أجهزة قياس الكتلة .................... بينما يقاس الوزن باستخدام ليس مامه 

(ب) علل لما يأتى : 


. تصنع أوانى الطهى والقدور من الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصدأ‎ -١ 
. يُستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال‎ -” 
. ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى فى السنوات الأخيرة‎ -' 
: السؤال الثانى :- (أ) اكتب المفهوم العلمى‎ 
غاز يوجد بالغلاف الجوى ويحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة‎ - 
. من الشمس‎ 
. اا یکی فی لامو در چا حرا المواد السائلة‎ ١ 
. الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرفين السفليين‎ -۳ 
طاقة نتتقل من جسم لآخر بشرط اختلاف درجة الحرفرة بي االبصمين:‎ € 
غاز يمكن خلطه مع الأكسجين ليعطى لهب درجة حرارته تكفى لصهرالمعاذن.‎ -٥ 
: كجم على سطح الأرض .... احسب‎ ٠٠١ (ب) جسم كتلته‎ 
وزنه على سطح الأرض. ۲- وزنه على سطح القمر.7- كتلته على سطح القمر.‎ -١ 
: السؤال الثالث :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة‎ 
22118 الإدمان يؤثر سلبًا على الجهاز العصبى مسببًا‎ -١ 
) الإجهاد العضلى - الالتواءات - الأرق‎ ( 
EES الغاز الذى يستخدم فى صناعة الثلج الجاف هو غاز‎ -” 
) ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين‎ ( 
الصف السادس الابتدائى‎ 


الاختبارات العامة 


- إذا كان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوى ٠٠١‏ 


نيوتن » فإن وزن الشخص على سطح الأرض يكون اد بو 
( 59 نيوتن - 7١‏ نيوتن - 7١‏ نيوتن ) 
٤‏ ۔ كل مما يلى من خواص الزئبق كمادة ترمومترية ما عدا و و 


( جيد التوصيل للحرارة ‏ يعطى مدى محدود لقياس درجة الحرارة ‏ لا يلتصق 
بجدران الأنبوبة الشعرية ) 
> يظل شريط الماغنسيوم مشتعلا داخل مخبار ملئ بغاز تانى أكسيد الكربون 
ويتكون جا ل لماي و ا ا 70 
( أكسيد ماغنسيوم وفحم ‏ أكسيد ماغنسيوم وأكسجين ‏ أكسيد ماغنسيوم وثانى أكسيد كربون ) 
(ب) ماذا يحدث عند ؟ 
١‏ كسر مستودع الترمومتر وانسكاب ما به من زئبق فى فم الشخص الذى يستخدمه ؟ 
۲ ملامسة يد شخص لجسم ساخن فجأة ؟ 
۳ عدم ترك مسافات بين قضبان قطارات السكك الحديدية ؟ 
السؤال الرابع :- (أ) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية : 
-١‏ النخاع المستطيل يحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
۲ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى ملء إطارات السيارات . 
۳ يتكون جزئ غاز الأكسجين من ارتباط ثلاث ذرات منه . 
٤‏ الألومنيوم أسرع توصيلاٌ للحرارة من النحاس. 
٥۔‏ يتفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق مكونًا راسب من 
هيدر وكسيد الكا لسيوم لا يذوب فى الماء. 


(ب) انظر إلى الشكل الذى أمامك واكتب ما تدل عليه الأرقام : 


#«عم عم بيعي ءمءيمومءءمءب بل عميويةه 


اتفقصل الدراسى الأول 


أو الاختبارات العامة 7 


السؤال الأول: أكمل ما يلى: 
-١‏ عدد الأعصاب الشوكية فى الإنسان ............ وعدد الأعصاب المخية مده 
؟- فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز ......... وينتج التبات منها غاز 3 
۳ يتجمد الماء عند درجة حرارة .................... ويغلى عند درجة حرارة E‏ 
4 - من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة .................... ومن المواد رديئة 

التوصيل للحرارة e‏ 

السؤال الثانى: (أ) اكتب المصطلح العلمى أمام كل عبارة مما يأتى: 

١‏ وحدة بناء الجهاز العصبى. 


۲ غاز يستخدم فى صناعة النشادر. 

٠‏ قوة جذب الأرض للجسم. 

؛ - صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لآخر. 
(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 

١‏ الجمجمة. 

۲ لهب الأكسى أسيتيلين. 

؟- الأوتار. 

٤‏ غاز الأوزون. 


السؤال الثالث: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 
ای جر اسیا ںای کر ر > اوو ب 
١‏ عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون 


يترسب على جدار المخبار e e e ig‏ 
) الماغنسيوم ‏ الكربون - النيتروجين - الأكسجين ) 
۲ المادة الأسرع فى توصيل الحرارة aT‏ 


( الألومنيوم - الحديد ‏ النحاس - الزجاج ) 
الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 


۳- الغاز الموجود بالهواء الجوى بنسبة أكبر هو اک کک 
( الأكسجين - النيتروجين - بخار الماء - ثانى أكسيد الكربون ) 
٤‏ من أمثلة المفاصل محدودة الحركة ا 
( الجمجمة - الركبة - الكتف - الفخذ ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
-١‏ عندما تضع يدك فجأة على جسم ساخن. 
- إذا لم توجد جاذبية للأرض. 
۳ صتع مقبض بر اد الشاى من النحاس. 
- تعرض مسمار من الحديد مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب. 
السؤال الرابع: (أ) اذكر السبب العلمى لكل مما يأتى: 
-١‏ وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى. 
۲ تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. 
4 بإصابة النخاع المستطيل تحدث الوفاة. 
(ب) إذا كان وزنك على سطح الأرض ٠ ٠‏ 1 نيوتن 
( عجلة جاذبية القمر - ١‏ جاذبية الأرض ) احسب: 
3 
١‏ كتلتك على سطح الأرض. 
۲ كتلتك على سطح القمر. 
۳ وزنك على سطح القمر. 


٤‏ الجهاز المستخدم لتعيين الوزن. 
اتفصل الدراسى الأول 


الاختبارات العامة 7 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


EEE الأجهزة التى تستخدم فى قياس درجات الحرارة هى‎ ١ 

؟ يتركب الجهاز العصبی المركزى من ...و EERE‏ 

. يتم تحضير غاز الأكسجين من محلول .......... فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز‎ ٣ 

 :‏ كتلة جسم على سطح الأرض °١‏ كجم ء فإن كتلة نفس الجسم على سطح القمر 
تكون 9 5>**ش2غظظ 

يجب عدم القفز من الأماكن المرتفعة وذلك لتجنب حدوث ع سسب O.‏ 


فى جهاز الحركة فى الإتسان . 

(ب) اذكر وظيفة أو فائدة واحدة لكل من : 

. الترمومتر المنوى‎ ١ 

۲ الثلج الجاف. 

۳ النحاس المسخن فى تجربة تحضير غاز النيتروجين . 

السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية : 

. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ ١ 

؟- أنواع من العضلات تعمل تلقاتيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها. 

٠‏ غاز يدخل فى صناعة المياه الغازية. 

٤‏ جزء من المخ هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 

ه_ غاز ينتج بوفرة من التباتات الخضراء خلال عملية البناء الضوئى. 
(ب) علل لما يأتى : 

. يُستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى‎ ١ 

۲ توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى . 

'؟ يتم حديتًا ملء الإطارات للطائرات والسيارات بغاز النيتروجين . 


٠‏ الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


السؤال الثالث :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 


١‏ - من المواد التى توصل الحرارة بطريقة جيدة E‏ بيه 
( البلاستيك - الهواء - الخشب - الزئيق ) 
- جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة هو ا 
( المخ - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
۳- من خصائص غاز الأكسجين أنه ............... الذوبان فى الماء . 


( قليل - سريع - عديم ) 
4- إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ”" نيوتن » فإن وزنه على سطح القمر 


يكون لسعم 0 ب +-5[8اتيوفو,> ا یوکن = نيوتن - ١‏ نيوتن ) 
طاد از كلاق كسد "القن بون كد سان الجير الرائق وتتكون مادة 0 


( أكسيد كالسيوم - كربونات كالسيوم - هيدروكسيد كالسيوم - الكربون ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 
-١‏ تفاعل غاز الأكسجين مع النيتروجين عند حدوث البرق . 
١‏ - عدم وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى . 
”- لو كانت جميع عظام الإنسان ملتحمة مع بعضها . 
السؤال الرابع :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (©) أمام العبارة الخاطئة : 
-١ 5‏ الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائمًا تجاه 


مركز الأرض ٠‏ ( ) 
۲ - يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة أسجين مرتبطة 

مع ذرتين كربون . () ) 
- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة ۳۲ درجة سيليزية 

إلى 46 درجة سيليزية . 0 ) 
-٤‏ غاز الأوزون يتكون من اتحاد ثلاث ذرات أكسجين . ) ) 
5- الكيلو جرام يساوى ٠٠٠١‏ جرام وهو ما يكافئ لترًا من الماء المقطر. ( ) 
1- عظمة العضد وعظمتا الساعد من مكونات الطرفين السفليين. ) ( 


(ب) اذكر اثنين فقط من وسائل المحافظة على سلامة الجهاز العصبى . 


القصل الدراسى الذول 


جل الاختبارات العامت حاب 


السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


يساوى ...سد (فصفانيوتن - ١‏ نيوتن - سدس نيوتن ) 
؟- يتركب الجهاز العصبى المركزى من 22108 
( المخ - الحبل الشوكى - جميع ما سبق ) 
۳ غاز ................... ليدخل فى تركيب البارود. 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 
٤‏ - المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل nana Bk‏ 
( محدودة الحركة - الثابتة - واسعة الحركة ) 
٥‏ مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم هو د 
(الكتلة - الوزن - درجة الحرارة ) 
٦‏ كل مما يلى من خواص الزتبق كسائل ترمومترى ما عدا أنه ا 
( جيد التوصيل للحرارة - يعطى مدى محدود لقياس درجة الحرارة ‏ مادة منتظمة التمدد ) 
(ب) اذكر السبب العلمى: 


-١‏ كتلة الشخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. 
؟- بالرغم من استهلاك غاز الأكسجين الموجود فى الهواء فى عملية التنفس إلا 
أن نسبته تظل ثابتة فى الغلاف الجوى. 


السؤال الثانى: (أ) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 


١‏ الأوتار. 
۲ الميزان الزنبركى. 


۳- الاختناق الموجود فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى. 


الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العاعة 


(ب) انظر الشكل المقابل ثم أجب على الأسئلة: 
- اكتب ما تدل عليه الأرقام. 


(ب) ماذا يحدث فى كل من الحالات الآتية: 
25 عدم وجود غاز الأكسجين فى الهواء الجوى. 
۲ لامست اليد جسم ساخن فجأة. 
۳ لم تترك مسافات بين قضيان السكك الحديدية. 
5 إضافة الخميرة على العجين عند صناعة الخيز. 


السؤال الرابع: (أ) أكمل العبارات الآتية: 
١‏ يشكل النيتروجين ....................) من الغغلاف الجوى. 
۲ المواد رديئة التوصيل للحرارة هى المواد التى ................. مثل 2000 
۳ یتکون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان من ................ ف................ قو EET‏ 
(ب) صوب العبارات الآتية: 
١‏ مقصل الكتف هن المقاسيل القيتة, 
١‏ تزداد الجاذبية الأرضية بابتعاد الجسم عن الأرض. 


القصل الدراسى الأول 


الاختبارات العاوت حاب 


السؤال الأول :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية : 
-١‏ غاز زيادة تسبته فى الهواء ينشأ عنه اختناق الكاتنات الحية . 
- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
۳-يتكون من عظام الطرفين العلويين والطرفين السفليين . 
٤‏ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عمد ,سلعونة أو برو أى re‏ 
(ب) انظر إلى الأشكال الآتية ‏ ثم أجب عن الأسئلة التالية : 


r EIEN الشكل ( أ ) يمثل .............. ويستخدم فی‎ - ١ 
ere TT الشكل ( ب ) يمثل .............. ووظيفته‎ -” 
: (ج) اذكر‎ 
. أهمية ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين‎ - ١ 
. وظيفة المخيخ‎ -” 
: السؤال الثانى :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‎ 
ماء الجيرالرائق هو یت‎ -١ 
) كريونات الكالسيوم- أكديد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم- كبريتات الكالسيوم‎ ( 
- من الأفعال المنعكسة ......... (ضربات القلب - الأكل عند الجوع‎ - ” 
) إغماض العين عند اقتراب جسم خارجى من العين - جميع ما سبق صحيح‎ 
الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ............... السائل الموجود يه مع‎ -۳ 
) تغير درجة الحرارة. ( حجم - كثافة - كتلة - وزن‎ 
) مجا١٠١٠٠ا- ۰۰ا جم - 0۰۰ جم‎ - مجت١(‎ IE Om واحد نيوتن يساوى‎ - ٤ 
: (ب) علل لما يأتى‎ 


. -يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل‎ ١ 
: تصنع مقابض وات حب سي أو الإامكتيك‎ - ۲ 

السؤال الثالث :- (أ) أكمل العبارات الآتية 

١‏ - النصفان الكرويان عبارة عن جسم er‏ كبير يتكون من جزأين يفصلهما 
..................... وتربطهما ....................... مسئولة عن الاتصالات بينهما. 
- أساس تكوين البروتين بالجسم غاز .............. والمعروف باسم 200000 


الصف الساحدس الابتدائتى 


الاختبارات العامة 


“- بيدأ قري الترمومتر اا ري سس سند ا سيليزية وينتهى 
عند درجة ...ل سيليزية 
° - كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زاد تم االلجفيس.. 


(ب) صوب ما تخته خط : 


. السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء‎ ١ 

١‏ - يتكون جزئ الأوزون من ذرتان من غاز الأكسجين 

۳ - لمنع احتكاك الفقرات ببعضها فى العمود الفقارى يوجد عضلات 1 

5 - يُحضر غاز ثانى أكسيد الكربون فى المعمل من تقاعل حمض الهيدروكلوريك 
المخفقف بريتات النحاس . 


السؤال الرابع :- (أ) اختر من العمود (ب) ما يتاسب العمود (أ) : 

العمود (أ) ا العصود ( ب ) | 
- محلول هيدروكسيد البوتاسيوم. | - عددها )١١(‏ زوجًا من الأعصاب. 

-١‏ غاز النيتروجين. - يُستخدم فى امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون 


عند تحضير غاز النيتروجين معمليًا . 
۳ اللأعصاب المخية. 


- يُستخدم حديئًا فى ملء إطاوات السيارات. 


: | 


(باضع علامة(/) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 


) )( يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى لحام وقطع المعادن‎ ١ 
النخاع المستطيل هو المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء‎ -١ 
2. الجسم المختلفة إلى المخ و العكس . وه‎ 
( ) . تقل كتل المواد بعد اتحادها مع غاز الأكسجين‎ -۳ 
SIS ما اسم الشكل؟‎ ١ 


۲ اكتب البيانات التى يعبر عنها الرقم 
(1) + (۲) على الشكل . 


«مع ميم عمس يعرم ووم نوم ودريء 


القصل الدراسى الأول 


الاختبارات العامة حاب 


© محافظة دمياط 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


» ستخدم ......................... فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة‎ -١ 

بينما يُستخدم ........................ فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان . 
؟- يتكون جزئ الماء من اتحاد ذرة .................. مع ذرتى EEE‏ 
۳- يتركب الهيكل العظمى لجسم الإنسان من ................ و a IE:‏ 


٤‏ - تقاس الكتلة باستخدام ................ ويقاس الوزن بوحدة بحصي ب 
(ب) صوب العبارات التالية : | 

ْ . مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة‎ ١ 
| إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض > كجم » فإن وزنه على سطح القمر‎ -" 

يكون ٠١‏ نيوتن . 
۳ الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس والحديد . 
ء٤‏ - يحمى الغلاف الجوى الأرض عن طريق امتصاص الغازات القادمة من 

الفضاء الخارجى . 
السؤال الثانى :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


( الميزان الحساس - الميزان ذو الكفتين - الميزان الزنبركى - الميزان الرقمى ) 
= ما یربط العظام بالعضلات 


mecer 


ir: من المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ ١ 
) الحديد والألومنيوم - النحاس والزجاج - الزجاج والخشب - الألومنيوم والنحاس‎ ( 
) ؟- العالم الذى اكتشف غاز النيتروجين هو تساه يكيب ع اة‎ 
) إندريس سيليسيوس - جوزيف بريستلى - دانيال رذرفورد - أنطوان لافوازييه‎ ( 
FE كل مما يأتى من مكونات الجهاز العصبى المركزى ما عدا‎ ۳ 
) الأعصاب الشوكية - النصفين الكرويين - الحبل الشوكى - النخاع المستطيل‎ ( 
| عند مرور هواء الزفير قى ماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكوئا مادة تسمى‎ ٤ 
| ) كربونات كالسيوم - أكسيد كالسيوم - هيدروكسيد كالسيوم - كبريتات كالسيوم‎ ( 
| 2 من أدوات قياس الوزن مسي 3 اط "ليت سينا ت‎ ٥ 
ٍ 
ظ‎ 
ْ 


الصف السادس الابتداثى | 


الاختبار أت العامة 


(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية ؟ ' 
-١‏ الإسراف فى تناول المواد المنبهة . 
”- زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون باستمرار فى الغلاف الجوى . 
١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
”- استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات” المختلفة . 
”- غاز يستخدم فی تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين . 
> - أنواح.من العضلات تعمل تلقائيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها . 
-٥‏ مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم . 
- لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن . 

(ب) انظر الشكل المقابل ثم أجب عن الآتى : 
١‏ هذا الشكل يوضح تركيب واا ماه 
؟- اكتب البيانات التى تدل عليها الحروف: 


ممع ممعممم ممع عمعمعر مم برعي عر مره 


senena 


ممع معرععع وعسوع مر فووععرعوةه 


السؤال الرابع :- (أ) علل لما يأتى : 

-١‏ تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى ذاتها 
من الألومنيوم . 

- أثناء تحضير غاز النيتروجين فى المعمل يمرر الهواء الجوى فى محلول 
هيدركسيد البوتاسيوم وعلى النحاس الساخن . 

۳ يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى : 

. الاختناق الموجود فى الترمومتر الطبى‎ ١ 

ا التصفان الكرويان 8 

القصل الحراسى الذول I‏ 


7 ¥ 


رت 


علو الاختبارات العاوت حاب 


۲ ينتج غاز الأكسجين من عملية a A‏ ص HH‏ وج أوسا يتخ 
غاز ثانى أكسيد الكربون من عملية EE 1 ST‏ 
٠“‏ تنتقل الحرارة من الجسم ..... فى درجة الحرارة إلى الجسم ...فى درجة الحرارة. 
٤‏ _ كلما ز ادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت......الكوكب وزاد......الجسم. 
ه_ مركز التحكم الرئيس فى جسمك هو ........ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى 5-5 


(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 

. وجود مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية‎ ١ 

. غاز الأوزون هام جدًا فى الطبيعة‎ ٠7 
: السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية‎ 
. المصدر الرئيسى لتحضير غاز النيتروجين فى المعمل‎ ١ 
. مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها‎ ۲ 
. ما يربط العضلات بالعظام‎ ۳ 
. غاز يعكر ماء الجير الرائق‎ 4 
. ته وحدة بناء الجهاز العصبى‎ 

: (ب) فنسر‎ ٤ 
. يُستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات‎ 


(ج) لاحظ الشكل المقابل ثم اكتب البيانات : 


جو 


مممممنعة ونعمبوء ععروءمورععومم وو ميم يمهةه5 


الصف السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 


السؤال الثالث :- (أ) ماهى وظيفة كل من ؟ 
-١‏ قوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل . 
- الميزان الزتبركى. 
”- الترمومتر المنوى . 

(ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : 
-١‏ من أمثلة المفاصل واسعة الحركة مقصل - E‏ 


”- الدرجة السيليزية هى وحدة قياس وديف بقل ا جد عل 
( الوزن - درجة الحرارة - الحجوم - الكتلة ) 
- أسرع المعادن فى توصيل الحرارة هى کا کی 
( الألومنيوم - الحديد - النحاس - الزئبق ) 
٤‏ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من وج من الكتوع ْ 
لكا كل 1ل 
-٥‏ يتواجد غاز الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 
يرمز لهاب e‏ ب (6©4 (Oj -O-O3-‏ 
السؤال الرابع :- (أ) صحح ما تحته خط : 
-١‏ تتكون مادة كربونات الكالسيوم فى تحضير غاز النيتروجين . 
”- يوجد اختناق بين المستودع وبداية الأنبوبة الشعرية فى الترمومتر المنوى . ظ 
۳- تقل كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين . ظ 
٤‏ - الحبل الشوكى يتحكم فى ضربات القلب . ١‏ 
7- يسمى غاز النيتروجين بالآازوت ومعناه ( غاز الحياة ) . 
(ب) جسم كتلته على سطح الأرض ( 7 كجم ) احسب : 
-١‏ وزنه على سطح الأرض . 
”- وزنه على سطح القمر . 


القصل الدراسى الأول YO‏ "۳ 


ج الاختبارات العامة حاب 


السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


-١‏ النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته المي کو ای 
120-39 55د (Neen‏ 
۲- من الأقعال المنعكسة ....................( ضربات القلب - الأكل عند الجوع - 


حركة الرموش - عند اقتراب جسم خارجى من العين - جميع ما سبق ) 
۳- السائل المستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى هو ea‏ 
( الزئيق - الكحول الإيثيلى - الماء < الزيت ) 
4- تصنع التوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من معو يي 
(لوحين زجاجيين ملتصقين- لوحين زجاجيين بينهما مسافة بها هواء- لوح زجاجى رقيق) 
٥۔‏ كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل الجر اوة مابهدا E ST‏ 
5 اع م لقي لبر فى لطي ار ع کے کی مط جاع 
( الأكسجين - الهيدروجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
-١‏ عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى. 
"- شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية. 
ا ا 
السؤال الثانى: (أ) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه كل عبارة: 
- غاز يتكون جزيئه من ذرة كربون وذرتين أكسجين. 
N‏ أ صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسم أطى.فى دريجة الحار اوت إلى 
جسم أقل فى درجة الحرارة. 
د أرب لة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ريطها العا 
4- نوع من الملابس يُستخدم فى فصل الشتاء للحفاظ غلى حرازة أجسامنا. 
5 - علية عظمية تحتو ى على تجاويف وتحمى المخ. 
5- غاز يسمى بالآازوت ومعناه عديم الحياة. 
(ب) جسم کتلته على سطح الأرض يساوى ۱۲ كيلو جرام. 
-١‏ احسب وزنه على سطح الأرض. 
۲- احسب وزنه على سطح القمر. 
الصف السادس الابتدحائى 


الاختبارات العامة 


السؤال الثالث: (أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 
-١‏ يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. 
-١‏ محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية. 
۳ يستخدم الحديد فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 
-٤‏ عند وضع شريط الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز 
النيتروجين ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز الهيدروجين. 
- مفصل الكتف من المفاضل الثابتة 
(ب) انظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب: 


505 الترمومتر الموضح بالشكل يسمى الترمومتر‎ -١ 

وتدريجه يبدأ من درجة حرارة ........................ سيليزية » 

إلى درجة حرارة مم عورال اسوليزية 4 

ويستخدم فى ا ست سج : سس خط ]ا عاو BSS.‏ 
؟- اكتب ما تشير إليه الأسهم على الرسم: 

O ا را‎ 1515 -١ 

١ 


معممع ممم ممع ععموع مع معو معوع عو فععع ممع فعوء موأف عه ع ممعم عام مايه 


وذ م وجا اينما عدد 
الأعصاب المخية LY f OEE‏ 
؟- وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة aan‏ 
۳ كثرة تناول الشاى والقهوة يسبب ايو کی کر 
ا يداح خلال الأفسوون سن سار ...................ء بیتما ينتج غاز ثانى أكسيد 
الكربون من عملية 22560 
(ب) علل لما يأتى: 


١‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
"- ترك مسافات محسوية بين قضبان قطازات الشكك الحديدية. 


القصل الدراسى الأول 


7 الاختبارات العاعة حا 


[ز الادارة المركزية للازهر الشريف 


السؤال الأول: (أ) ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 

١-وزن‏ الجسم على سطح القمر يساوى (2) وزنه على سطح الأرض. ١‏ ( 

-١‏ يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين. إل جا 
٣‏ يعتبر غاز النيتروجين المكون الأساسى لجميع المركبات البروتينية.( ) 

(ب) اذكر وظيفة كل مما يأتى: 
١‏ الترمومتر المئوى. 
۲ الأجسام العالقة بالهواء الجوى. 
السؤال الثانى: (أ) اكتب المصطلح العلمى: 
-١‏ أربطة طويلة توجد فى العضلات تعمل على ربطها بالعظام. 
؟- طبقة توجد فى الغلاف الجوى تحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة 


من الشمس. 
لا استنجاية تلقااية سريحة يواسطة الجهاز التي عا يتعرطن حسم الإنسان 
لمؤثر خارجى. 


(ب) علل لما يأتى: 
١‏ تظل نسبة غاز الأكسجين فى الغلاف الجوى ثايتة رغم استهلاكه فى عمليات 
التنفس والاحتراق. 
۲ يوجد اختناق فى الترمومتر الطبى فوق مستودع الزئيق. 


الصف الساس الابتحاتى 


الاختبار أت العامة 
س ا ت تک ت ت تم اح == == ><> == المع کچ E r E EE TEE‏ ل و 
السؤال الثالث: (أ) اختر الإجابة الصديحة من بين القوسين: 


-١‏ توجد مراكز التفكير والتذكر فى جدود لومعم وعدم موعم 
( التصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل ) 


”- النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته اجو . (صعء كيسيء 5١‏ )° 
”- عظام الطر فين العلويين يتصلان بعظام .............. ( الكتف = الفخذ --الساق ) 


(ب) وضح دور كل مما يلى: 
-١‏ هيدروكسيد البوتاسيوم المركز فى تحضير غاز النيتروجين. 
E‏ غاز الأكسجين فى قطع ولحام المعادن. 
السؤال الرايع: (أ| صوب ما تحته خط: 
-١‏ يُجمع غاز تانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
”- تحدث عملية التيريد عندما تضاف الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخبز. 
”- يخرج من الحبل الشوكى ۳۳ زوجًا من الأعصاب الشوكية. 
(ب) قارن فى جدول بين الكتلة والوزن من حيث: 


-١‏ أداة القياس. ”- تأثير تغير المكان. 

السؤال الخامس: (أ) أكمل العبارات التالية: 
١‏ - يتم تحضير- غاز الأكسجين من-:.................... فى وجود EE‏ 
”- يتركب الهيكل العظمى لجسم الإتسان من .................... و 51100 
”- من المواد جيدة التوصيل للجرارة ........................ و 0[ 0 11011010100110 


(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 


-١‏ الإسراف فى تتاول المواد المنبهة مثل القهوة. 
”- تقاعل النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البرق. 


القصل الدراسى الأول Y4‏ 


جو الاختبارات العاعة حاب 


السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
اهداز ماوطاوية اليسم مو هادة يدهن عن سقهوم س 0 
(الكتلة - الوزن 5 الحجم 5 الكثافة) 
؟- من أمثلة المفاصل واسعة الحركة و 
( الفخذ - الركبة - الكوع - مفاصل الجمجمة ) 


*- يدخل غاز ثاتى أكسيد الكريون فى صتقاعة e‏ _-_- 
( الفولاذ - البارود - الأسمدة - المياه الغازية ) 

٤‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ا 
السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة. ( حجم - كثافة - كتلة - وزن ) 

7 يُستخدم .................... فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 


( الحديد - النحاس - البلاستيك - الألومنيوم ) 
7- تقع مراكز التفكير والتذكر فى وس جو ونه ومس نع 
( النخاع المستطيل - الحبل الشوكى - المخيخ - النصفين الكرويين ) 
ظ (ب) إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر = ٦‏ كيلو جرامء احسب الآتى: 
اج Go‏ ع O E‏ 
| ۲- وزن الجسم على سطح الأرض 
۳- وزن الجسم على سطح القمر. 
| (ج) ماذا يحدث لو؟ 
-١‏ لم توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
سال الثانى: (أ) أكمل العبارات الآتية: 


- ينتج غاز الأكسجين من عملية .................... فی النبات» وينتج غاز ثانى 
أكسيد الكربون من عملية a‏ ا الكائنات الحية. 
1 ”- يتكون الهيكل المحورى من ....... و ...ل والجمجمة. 
۳- يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ......... بينما - الميزان ........ لقياس الوزن. 
٤‏ - عدد الأعصاب المخية 000 ز وجا وعدد الأعصاب الشوكية اۋ ىجا 
5 تدريج ج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة الحرارة وينتهى عند 
درجة حرارة 8ك 
ْ الصق السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 
(ب) اختر من العمود (ب).بها يئاسب العمود (أ): 
أ 5 
-١‏ الضوضاء والأدخنة | - ردئ التوصيل للحرارة ويستخدم فى صناعة النوافذ 
7 الهاي الزجاجية العازلة للحرارة. 


“'- الحرارة - صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لآخر. 
- تملاءبه إطارات الطائرات والسيارات. 
5 تؤثر سليًا عل سلامة الجهاز العصيى. 
السؤال الثالث: (أ) ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


) يُفضل استخدام الماء فى صناعة الترمومترات.‎ -١ 
١ كلما زادت كتلة الكوكب زاد وزن الجسم عليه.‎ -" 
الأوتار تربط العظام بالعضلات. ر‎ -۳ 
) يُستخدم غاز النيتروجين السائل لعلاج الأورام الجلدية.‎ - ٤ 

(ب) الجهاز الموضح بالرسم يمثل جهاز تحضير غاز الأكسجين فى 
-١‏ اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم. 
؟- اكتب أهمية رقم (۲). 


(ج) علل لما يأتى: 
-١‏ يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه. 
-١‏ يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
“'- وجود مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. 
السؤال الرابع: (أ) اكتب المصطلح العلمى للعبارات الآتية: 
-١‏ مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
؟- أنواع من العضلات تعمل تلقائيًا ولا تستطيع التحكم فيها. 
۳ جز ء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة. 
٤‏ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 
7 غاز يستخدم فى عملية تصنيع النشادر. 
(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من: 


-١‏ المفاصل. 222 ”لهب الأكشئ أسنوتيلين: 
“- اذكر فرقا واحدا بين التأكسد والاحتراق. 
القصل الدراسى الأول ارهز 


9 
عو الاختبارات العاعة حاب 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآتية : 
يكرت غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل ب ee Cel ORT‏ 
يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ............... بينما يستخدم الميزان a‏ ا 
لقياس الوزن . 
- درجة الحرارة هى عبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى ا 


أو 5 موسا أى جسم . 
٤‏ - تتكون الخلية العصبية من جزأين أساسيين هما 


السؤال الثانى :- علل لما يأتى : 

. إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة‎ -١ 

” - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز . 

۳ - عضلات القناة الهضمية تصنف من العضلات اللاإرادية . 
٤‏ - يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات . 


السؤال الثالث :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 


111 من المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ - ١ 
) الحديد » الألومنيوم › الهواء »> النحاس‎ ( 
نيوتن فان کتلته تساوى ااا‎ ٤١ ۳-إذا کان وزن جسم يساوى‎ 
) كجم‎ ٤٤١ ٠ كجماء‎ 4٠: كجم‎ 4 +٠4 كجم‎ ٤ ( 
POWER المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى مفاصل‎ -۴ 
) محدودة الحركة ء الثايتة » واسعة الحركة‎ ( 
. يبقى الزئبق سائلا” بين درجتى حرارة ............. درجة سيليزية‎ - 
) ١١٠١ : (-ة579: لاه؟ 79586 :_ لاه" › صقر‎ 


(ب) اكتب ن اا 8 


N و توجد بالعضلات وتربطها‎ E 

. سائل د يستخدم فى صناعة الترمومترات‎ ٣ 

٤‏ - قوة جذب الأرض للأجسام وتؤثر هذه القوة دائمًا تجاه مركز الأرض 

e‏ الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


EO OEE ١ 
ا‎ -۲ 
OE EO 5 
. اب) وظيفة الجزء رقم( ۲ ) ........................ الميين بالرسم‎ 


(ج) ما الفرق بين التأكسد والاحتراق ؟ 


© محافظة أسيوط 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآتية : 


EE يقاس الوزن بوحدة ................ » بينما تقاس الكتلة بوحدة ............ أو‎ -١ 

-١‏ يُستخدم غاز ..... فى تركيب البارود » بينما يُستخدم غاز ...... فى لحام المعادن. 

۳ مركز التحكم الرئيس فى جسمك هو ..................... ويوجد بداخل علبة عظمية 
تسمی a‏ 00 1 لود 

E O ele Te. merle الحرارة هى صورة من صور‎ - ٤ 


EAs عدد الأعصاب المخية فى جسم الإنسان‎ ٥ 
: السؤال الثانى :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‎ 
.... الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى 5 أمثال وزنه على القمر هو كوكب‎ -١ 
) الأرض - المريخ - المشترى‎ ( : 
) من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة ............. ( الزجاج  الحديد  الخشب‎ ۲ 
100 يتكون جسم الخلية العصبية من‎ -'' 
) نواة - سيتوبلازم - غشاء بلازمى - جميع ما سبق‎ ( 


کے غاز ......يمكن تحضيره ياستخدام مسطوق كريونات الكاليبيوم وبحم 
الهيدروكلوريك المخفف. ( الأكسجين ‏ الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
-٥‏ وزن جسم كتلته ٠١‏ كيلو جرام على سطح الأرض يساوى تقریبًا O‏ 
٠١ (‏ نیوتن - ٠٠١‏ نيوتن- ٠٠٠١‏ نيوتن ) 
5- يشكل غاز الأكسجين نسبة ............... من الغلاف الجوى للأرض . 


(1۸4 08 - 251١١ 


القصل الدراسی الأول ش 2 


و الاختبارات العاوت ج 


(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 
-١‏ المفاضل . 
”- طبقة الأوزون . 


. غاز يُستخدم فى صناعة المياه الغازية‎ -١ 
. ؟- أربطة تربط العضلات بالعظام‎ 
. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ -۳ 


. أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة‎ - ٤ 
: (ب) صل من العمود (أ) ما بناسيه من العمود (ب)‎ 


. من المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ -١ 
. يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم‎ -” 

۳- سائل يُستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام . 
٤‏ - يُستخدم فى صناعة الأسمدة . 

. سائل يُستخدم فى صناعة الترمومترات‎ ٥ 


ممعم نوع عو عو وفعمم و رروعبء بر بءععءم ده 


ممموعفعع ومع ةعمعووعيءمرمويمنمنمييوده 


(ب) علل لما يأتى › اذكر السبب : 

. تصنع أواتى الطهى من الألومنيوم‎ - ١ 

؟- يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات . 
(جا) ماذا يحدث فى الحالات التالية : 

. تعرض مسمار من الحديد مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب‎ -١ 

. عدم وجود اختناق فوق مستودع الزتبق فى الترمومتر الطبى‎ -١ 


الصف السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 


n أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ مفصل‎ -١ 
) الكوع - الفخذ - الرسغ - الكتف‎ ( 
»كجم فتكون كتلته على سطح الأرض ....كجم.‎ ٠٠ = كتلة جسم على سطح القمر‎ -١ 


(0Yo 0*۰ 0۰ 7 


۳- عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز ثانى 


أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر کیت 
( الأكسجين - التيتروجين - الكربون - الماغنسيوم ) 
٤‏ - كل مما يلى مادة موصلة للحرارة ما عدا د تفوت و راا 


( الحديد - النحاس - الألومنيوم - البلاستيك ) 
-٥‏ يدخل غاز النيتروجين فى صناعة E ao‏ 
( مطفأة الحريق - المياه الغازية - الأسمدة - الثلج الجاف ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 
-١‏ تعريض مسمار مبلل بالماء قترة طويلة لجو رطب . 
- الإسراف فى تناول المواد المُنبهة كالقهوة والشاى . 
7- لا يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
-١‏ مركب كيميائى ينحل فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء وأكسجين . 
”- أداة تستخدم لقياس وزن الأجسام . 
'7- استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى . 
٤‏ - المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها . 
-٥‏ غاز يستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 


القصل الدراسى الذول 


جل الاختبارات العاوة حاب 


السؤال الثالث :- (أ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها : 
بأمراض 0 


ادن 


٣‏ عدد الأعصاب الشوكية 


vai soda‏ يديو انه ماح > OE O AT e Ne E. NT‏ ع ع جا عات 210ل نار 007 يد 


٤‏ يُستخدم الترمومتر الطبى فى ......... بينما يُستخدم الترمومتر المئوى فى ا 
(ب) جسم كتلته على سطح الأرض = ۱۲ كجم . احسب : 

3 وزته على سطح الأرض . 

؟- وزنه على سطح القمر . 


السؤال الرابع :- (أ) علل لما يأتى : 
١‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين . 
؟- طبقة الأوزون لها أهمية بالغة قى حياة الكائنات على سطح الأرض . 
۳ يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 
٤‏ - يُستخدم الهواء فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة . 
(ب) صحح ما تحته خط : 
١‏ من أمثلة العضلات اللاإرادية عضلات الوجه . 
۲ فى عمليات التنفس والاحتراق يستهلك غاز ثانى اكسيد الكريون . 
۳ يعتبر الحديد أسرع المعادن توصيلا للحرارة . 
؛ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى النخاع المستطيل . 


ر الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية 


-١‏ يتم تحضدير غاز الأكسجين من .......:71............ فى و جود 1 يه 

- الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير ال و an‏ عوط ااا 

”- يستخدم الترمومتر ا بسكي امد خط رفح وی ان در جه كرا ازنك الهاي 

a يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما .................و‎ - ٤ 
: س ص ل متا س هن‎ 

. لهب الأكسى أسيتيلين‎ -١ 


الك العتداز وف يوون هتر لت الإسجو اققو اء 
السؤال الثانى :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 
-١‏ يتكون غاز الأوزون من ذرتى أكسجين ويرمز له بالرمز 03 . ) 
٠‏ "-يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة البارود . ) 
| ۳-تدريج الترمومتر الطبى يبدا من ٠١‏ ”حتى ٤١‏ ”درجة مئوية . ) 
- يشغل غاز النيتروجين £۷۸ من مكونات الهواء الجوى . ) 
7- تذبت يكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية نيتروجين الهواء . ) 
(ب) علل لما يأتى : 
١-يوجد‏ اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطيى . 
؟- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق . 
۳- إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوقاة . 
السؤال الثالث :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما يلى : 
١‏ - أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو OE‏ ( الألمومنيوم - النحاس - الحديد ) 
- النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ........ جرام . ( 1۰ - 15۰5-1۰0۰6( 
- يتكون القفضص الصدرى فى جسم الإنسان من لبك E‏ ا 
٤‏ ء اققا الک بتکم فی ملم مسن قراج الس ایی ا ی 
( الأكسجين - النيتروجين - ثاتى أكسيد الكربون ) 
-٥‏ أداة تستخدم لقياس الوزن هى ا 
( الميزان الزتبركى - الميزان الرقمى - الميزان ذو الكفتين ) 
القصل الدراسى الأول 


و الاختبارات العاعة حاب 


حر 


(ب) إذا كانت كتلة جسم = "٠١‏ كجم على سطح الأرض . احسب : 

. كتلته على سطح القمر‎ -١ 

؟- وزنه على سطح الأرض . 

“"- وزنه على سطح القمر . 

السؤال الرابع :- (أ) اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى : 

. عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة‎ -١ 

؟- صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة 
للجسم الأقل فى درجة الحرارة . 

۳ غاز يعكر ماء الجير الرائق . 

. مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها‎ - ٤ 

د مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 

(ب) انظر الشكل المقابل ثم اكتب ما تشير إليه الأرقام : 


0000000000000 
معومميعيء مفو عبر وم مر تعنرفيء 
وعوبمرلب ور رعوعوعلبرءسعء ميمه 


اولمعو مم عبرم فرعو امبر وعوفلءء 


١‏ - تقاس الكتلة باستخدام ....................... ويقاس الوزن بوحدة ا 
؟- غاز النيتروجين يمثل نسبة لل وغاز الأكسجين نسبة 2 


من حجم الغالاف الجوى . 
۳ عدد الأعصاب الشوكية لظ رس جم ا يدومو امس مه واد lA‏ 
٤‏ - يمكن قياس وزن الأجسام باستخدام 210011161613108 


٥‏ يتم تحضير غاز الأكسجين من ........................ فى وجود لظ 


الصف السادس الابتدائى 


١‏ الاختبارات العامة 
السؤال الثانى :- اكتب المصظلح العلمى : 
-١‏ أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة . 
”- غاز ينتج من النباتات الخضراء خلال عملية البناء الضونى . 
۳- أداة تستخدم فى قياس درجة خرارة الإنسان . 
> - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
السؤال الثالث :- (أ) ماذا يحدث عند .؟ 
-١‏ إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل داخل مخبار مملوء بغاز النيتروجين . 
”- إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون على مَاء جير رائق . 
(ب) علل لما يأتى : 
-١‏ تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم » بينما تصنع المقابض من البلاستيك أو الخشب . 
-١‏ غاز الأوزون هام جدًا فى الطبيعة . 
"- إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 
السؤال الرابع :- (أ) من الشكل الذى أمامك أكمل ما يأتى : 


( ۱ ) غاز اا 17 . ان 
( ۲ ) مسحوق ERE‏ 
( ۲ ) حمض SET ag r o a ESER‏ س 

(ب) إذا كانت كتلة جسم تساوى ٢‏ كجم على سطح الأرض » احسب: 
- وزنه على سطح الأرض . - وزنه على سطح القمر . 

(جا) ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

”- يُستخدم النيتروجين السائل فى علاج الأورام الجلدية ( التآليل ). ١‏ ) 
۳- الزئبق جيد التوصبيل للحرارة . ْ [ - ع 
القصل الدراشتى الأول 


جو الاختبارات العامة حال 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآتية بما يناسبها : 


-١‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة ل n‏ لج ذا بت مفيليد 3ة 

IERIE 3 فقرة عظمية بينها‎ ۳١ العمود .......................... يتركب من‎ -١ 
. تمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة‎ 

۳- كلما زادت كتلة الكوكب زادت ....... الكوكب وزاد Line‏ الجسم الموجود عليه. 

> - مركز التحكم الرئيس فى جسمك هو ...... ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى E‏ 


السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يلى : 
-١‏ أنواع من العضلات تعمل تلقاتيًا ولا تستطيع التحكم فيها . 
"- غاز يُستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصدأ . 
"- جزء من الجهاز العصبى المسئول عن الأفعال المنعكسة . 
٤‏ - غاز يتكون من ثلاثة ذرات أكسجين . 
°- الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرقين السفليين . 
"- السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر المتوى . 
(ب) علل لها يأتى : 
-١‏ يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسقل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل . 
”- إصابة النخاع المستطيل تودى إلى الوفاة . 
السؤال الثالث :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 
-١‏ الكتلة هى قوة جذب الأرض للجسم . ) 
”- تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب . ) 
'- يتفاعل غاز النيتروجين بسهولة مع كثير من العناصر الأخرى . ( 
-٤‏ غاز الأكسجين لايشتعل ولا يساعد على الاشتعال . 2 
(ب) تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : 
-١‏ من المواد جيدة التوصيل للحرارة ....... (البلاستيك - الورق - الحديد ) 
”- المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل 00 
( الثايتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 


ans en‏ ا ل 


"- يدخل غاز النيتروجين فى صناعة ......( الأسمدة - المياه الغازية - الثلج الجاف ) 
٤‏ - يُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز EE‏ 


( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
الصف السادس الابتداتى 


السؤال الرابع :- (أ) 

- اج هسم گقلته ٠6‏ كجم على سطح الأرض احسب : 
-١‏ كتلة الجسم على سطح القمر. 
-١‏ وزن الجسم على سطح الأرض ( ابدأ بكتابة القانون ) . 


-١‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من ذرجة حرارة .......... إلى درجة حرارة لي 
”- فى عملية اليناء الضوئى يمتص النبات غاز ............... وينتج غاز ا 
۳ من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة ....................... و EL‏ ا E‏ 
٤‏ - يتكون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان من ............. و ............ و OEE‏ 
٥‏ الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير icone la TC SE a‏ 
(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 
١‏ لهب الأكسى أسيتيلين . ۲ الخضاريف . 
السؤال الثانى :- (أ) تخير الإجابة المناسبة من الإجابات الآتية : 
سيكون :............ 22 (5 ثيوقن  "5٠‏ نیوتن - ١ ٠٠‏ نيوقن- ١٠‏ نيوتن ) 
”- عند وضع شريط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد 
الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر EEE‏ 
( الكريون - النيتروجين - الماغنسيوم - الأكسجين ) 
۳- حدد أيهما أسرع توصيلاٌ للحرارة .....( الألومنيوم - النحاس - الحديد - الزجاج ) 
٤‏ - كل مما يلى من مكونات المخ ما عدا EES EEE‏ 
( النصقين الكرويين - المخيخ ‏ النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
القصل الدراسى الأول ۳۹1 


جاع الاختبارات العاعة لاد 


٥۔‏ كل مما يلى من خواص الزئبق كسائل ترمومترى ما عدا ren hagas.‏ 
( جيد التوصيل للحرارة - مادة منتظمة التمدد - يعطى مدى محدود لقياس درجة 
الحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية ) 
(ب) اذكر السبب العلمى لكل مما يلى : 
-١‏ غاز الأوزون هام جدًا فى الطبيعة . 
"- إصاية النخاع المستطيل توؤدى إلى الوفاة . 
السؤال الثالث :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية : 
١‏ - مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها . 
۲ قوة جذب الأرض للأجسام . 
-٠‏ أربطة تربط العضلات بالعظام . 
> - غاز يستخدم فى صناعة النشادر . 
٥‏ استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى . 
ش (ب) ماذا يحدث إذا ؟ 
١‏ تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب . 
؟- تعرض الإنسان المستمر للضوضاء . 
السؤال الرابع :- (أ) ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 
١‏ يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرازة السوائل المختلفة. ( 
- يُستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن . ) 
۴ مفصل المعصم من المفاصل واضعة الحركة . ١‏ 
) 
) 


ain Lam. Lam am am 


(ب) انظر الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتى : 

و ی ا ا 
١‏ اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام : 
- المادة ( أ ) هى رس سل ای 


- السائل ( ب) هو حش 
؟- اذكر استخدام واحد لغاز ثانى أكسيد الكربون. 


والآن مع الإجابات النموذجية 
EONS‏ اد a‏ 


الصف السادس الابتداتى 


الإجابات النموذجية 


إجابة تدرببات الكتاب المدرسى على الوحدة الآولى 


إجابة السؤال الأول: 

-١‏ الميزان الزنبركى. ۲ ۲ کج 
إجابة السؤال الثانى: 

-١‏ الميزان ذو الكفتين » الميزان الزتبركى. ۲ المكان. 

-٠‏ كتلة الجسم - كتلة الكواكب الذى يوجد عليه الجسم :- بعد الجسم عن مركز الكوكب. 
إجابة السؤال.الثالث: 


مقاار ماايتوية الحيع من مادة. | قوة جاب الارض لصتم | 
لاد بجيام تاك 


و الكتلة ْ الوزن 


الميزان و كتين - قر نة الواحدة... | الميزان الزتبركى. 
اتجاه التأثير ليس لها اتجاه. تتؤثر دائمًا قى اتجاه مركز الأرض 
( أو الكوكب ). 
س ددد 


إجابة السؤال الرابع: 


-١‏ كتلته على سطح القمر = ٣۰‏ كجم, 
۲- وزنه على سطح الأرضن ڪٽ ٣۰۰ = ix Ts‏ نيوقن 
۳- وزنه على سطح القمر حدءء”# هه 
= ٠ه‏ نيوتن 
آظآآآ سس سس لس 
١03 327‏ ا 
22 ”7 


إجابة السؤال الأول: ١‏ الكتلةبالكيلو جرام. " المكان. 2 7 الوزن ( الجاذبية ). 2 ؟..النيوتن. 


إجابة السؤال الثانى:-١-=(>).‏ )0 Orf E E‏ 
ا = 
إجابة السؤال الثالث: 3“ زاد. ۲ الحسناس. - الجرام. ع o:‏ جرام. 


--7لاي252 ر الس سس 1_2 
إجابة السؤال الرابع: ١‏ الميزان الزنيركى. ۲- الميزان ذو الكفة وذو الكفتين. 9 الوزن. 4- التيوتن. 


إجابة السؤال الخافس: 
١ (i)‏ لأنه كلما ابتعد.الجسم.عن مركن الأرض قل وزنه وقلت جاذبية الأرض له . 


"- لأن الكتلة مقداز ثايث لا يتغير بتغير المكان. 
۳- بسبب وجود قوة الوزن ( الجاذبية ). 
(ب) ١‏ الكثلة : هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 
0 : هى قوة جذب الأرض للجسم وتقاس بوحدة النيوتن وتؤثر هذه القوة دائمًا تجاه مركز الأرض. 


القصل الدراسئ الأول 


۳48 


جب الإجابات النموذجية جاب 


إجابة السؤال الأول: 
١‏ - الترمومتر. ”- الترمومتر المئوى - الترمومتر الطبى. 
۳- القحاس» الألومتيوم الحديد. *- الخشب» البلاستيكء الزجاج. 
إجابة السؤال الثانى: 
١‏ - الترمومتر. ”- المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
۳- المواد زديئة التوضيل للحرارة. 
إجابة السؤال الثالث: 
استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة مثل: الألموتيوم النحاسء الصلب المقاوم للصدأ قى صناعة أواتى الطهى 
والقدور وغلايات المنازل والمصاتح. 
استخدامات المواد رديئة التو صيل للحرارة مثل: الخشبء و البلاستيك قى صتاعة مقايض أوانى الطهى والقدور والغلايات 
وآدوات تحضبير الطعام وغرقه. 


- البلاستيك يستخدم قى صناعة مقيض المكواة الكهربية. 
- الأغطية الثقيلة ( البطاطين ) والملابس الصوف الثقيلة للمحافظة على درجة حرارة الجسم فى الشتاء. 
إجابة السؤال الرابع: أجب بتفسك. 


إجابة السؤال الخامس: 
-١‏ × المنوى. أو قياس درجة حرارة الإنسان. 
-١‏ × الطيى. أو من صفر إلى ٠٠١‏ درجة مئوية. 
"- عد جيدق أو الخشب والبلاستيك. 
> - »ا رديتة. أو الألومنيوم أو التحاس. 


إجابة السؤال السادس: 
-١‏ لأن الزئيق سائل قضى يُرى بوضوح خلال الزجاج ويتمدد بائتظام ولا يلتصق بجدار الأنيوية الشعرية. 
”- لأن الخشب واليلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
"- لأن التحاس والألومتيوم مواد جيدة التوصيل للحرارة. 5 
- لمنع عودة الزئيق بسرعة إلى المستودع» حتى نتمكن من تسجيل درجة الحرارة بسهولة. 


ع إجابة اختبار عام (؟) على الوحدة الثانية (EG‏ 

إجابة السؤال الأول: 1 4 “- (ع). )7 77-٤‏ 
إجابة السؤال الثانى: ١-الأعلى‏ حرارة - الأقل حرارة. -١‏ التحاس والحديد والألمنهوم. 

"- الطبى. *- الخشب واليلاستيك. 
إجابة السؤال القالث: -١‏ مواد رديئة التوصيل للحرارة. - الزئيق. 

”- درجة الحرارة. ٤‏ - الخشب أو البلاستيك. 
إجابة السؤال الرابع:  ٣۷-١‏ "- زئيق. 

'1"- تمدد. 5- قضدى. 


pû £‏ الصف السادس الابتداتى 
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الإجابات النموذجية 
إجابة السؤال الخامس: 

١‏ يعود الزئيق إلى المستودع يسرعة فلا يعطى وقتآ كاقيًا لقراءة درجة الحرارة. 

۲ يؤدى تمددها صيقا إلى انحنائها ووقوع الحوادث. 

. سيليزية‎ ٠١ ٠ ينكسر الترمومتر لأن تدريجه من 3725 إلى 757 وذلك لأن درجة غليان الماء تكون عند‎ ٣ 


احابة تدريبات الكتاب المدرسى على الوحدة الثالثة 


إجابة السؤال الأول: 
١‏ (×)غاز التيتروجين. - (©92) يحتل غاز النيتروجين /207. 


إجابة السؤال الثانى: 
الاه لا ساعد على الاتتعال: 
۲ لأنه يتعكر عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه نتيجة تكون كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
إجابة السؤال الثالث: 
١‏ بتنقيطه على ثانى أكسيد المنجنيز قى دورق. 
۲ عند احتراق الخشب ينتج غاز ثانى أكسيد الكريون. 


إجابة السؤال الرابع: 
المادة رقم )١(‏ هى كريوتات الكالسيوم. 


_ السائل رقم (۲) هو حمض الهيدروكلوريك المخقف. 
استخدامات غاز ثائى أكسيد الكربون:- 
١‏ _ إطقاء الحريق. ۴ _ صفاعة المياه الغازية وتستخدمه النباتات قى حملية البناء الضونى. 


إجابة اختبار عام (؟) على الوحدة الثالتة 


إجابة السؤال الأول: __ .)"”(-١‏ )<( *-000). 0-5 
إجابة السؤال الثانى: ١‏ الأسمدة النيتروجينية والفولاذ. _ ۲ يذوب. HIE CO r‏ 
إجابة السؤال الثالث: ١١ ٠‏ التيتروجين. ۲_ النيتروجين. ٣‏ كل ما سبق. المياه الغازية. 
إجابة السؤال الرايع: ١‏ الغلاق الجوى. ١‏ ثانى أكسيد الكريون. ‏ النيتروجين. مواد عضوية. 


إجابة السؤال الخامس: 


(أ) ١‏ ياستخدام ماء الجير الرائق ( يتعكر ). 7 تَاسَتخدام شظية مشتعلة ( تزذاد اشتعالا ). 
(ب) ١‏ غاز الأوزون. ١‏ يصعب: التحكم فى الحرائق. 


”7 _يتفاعل النيتروجين مع الأكسجين ويتكون أكسيد التيتروجين. 
٤‏ لن يخفق من تأثير الأكسجين فى عمليات الاحتراق ولم تستطع النباتات تكوين البزوتينات. 


القصل الدراسى الأول 


جاو الاجابات النموذجية جل 


إجابة السؤال الأول: -١‏ محور الخلية العصبية. ؟- الحبل الشوكى. 
*- طرفى عظمتين. -٤‏ وثر. - عديمة الحركة. 
إجابة السؤال الثانى: ١‏ - الخلية العصبية. ” - الحیل الشوكى. 
*- القعل المذعكس > - الهيكل الطرفى. 


إجابة السؤال الثالث: 
-١‏ أعلى الحبل الشوكى ويصل المخ بالحبل الشوكى. 
”- فى الحيل الشوكى وهى المادة الداخلية. 
'- فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
٤‏ - فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقارى. 


إجابة السؤال الرايع: 
١‏ - تريط العظام بالعضلات عند أطرافها. 
”- المحاقظة على توازن الجسم أثناء تآدية الحركة. 
٣‏ تسمح بالحركة فيما بين العظام. 
٤‏ التحكم فى الحركات الإراديةء استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس وإرسال الاستجاية المناسية لها ويهاء 
مراكز التفكير والتذكر. 
٥‏ حماية القلب والرئتين والمساعدة فى عمليتى الشهيق والزفير. 
إجابة السؤال الخامس: 
-١‏ نتيجة حدوث رد القعل المنعكس للابتعاد عن مصادر الخطر. 
؟- لأنها تولد الطاقة الميكانيكية اللازمة للحركة وتتولد الحركة يسبب قدرة الخلايا العصبية على الانقباض والانيساط 
؟- لأنه يتحكم فى تنظيم العمليات اللاإرادية كنيضات القلب و عملية التنفس. 


إجابة اختبار عام (؟) على الوحدة الرابعة م 
EO‏ ا ب EEE REESE‏ 
إجابة السؤال الأول: ١ .)”(-١‏ )7 "'- (ع). غ- (”). 


إجابة السؤال الثائى:  -١‏ محورى - طرفى. ؟ - رمادی - أبيض. - أعصاب مخية 71-4 زوج 
إجابة السؤال الثالث: ١‏ - الهيكل المحورى. 7 النخاع المستطيل. - الأوكار. 4- مفاصل واسعة الحركة. 


إجابة السؤال الرابع: ١‏ الهيكل الطرفى: عظام الطرفين العلويين والسفليين. 
. ؟- الققص الصدرى: ١7‏ زوج من الضلوع تتصل العشرة الأولى منها بعظمة القص. 


٣۳ 7‏ العمود الفقار ى؛: *” ققرة عظمية بيتها غضاريف. 
£“ المخ: النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل. 
إجابة السؤال الخامس: (1) < لأنه يسمح بالحركة فى اتجاه واحد. - لتسمح بالحركة فى ما بين العظام. 


للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 

.) بسبب انتقال نيضات عصيية إلى الحبل الشوكى ( فعل منعكس‎ - ٤ 
الحبل الشواكة د الققاری. 2 المخ: الجمجمة. ۳- القلب والرئتين: القفض الصدرى.‎ ١ (ب)‎ 
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و الصف السادس الابتدائى 


الإجابات النموذجية 


س س سے س سے ين | أي ا سا سا سا س ت ست س سا ا عا سے ا سا سے سے ست سے یا سا متا سا سا پت سا ست ا اسا سے سا عي سے سے اس سا س سا ست يد ست سا سا بي عي سا عد ال ست کا سا السا سے سے سے 


اا 


إجابة السؤال الأول: ١‏ هيكل محورى وهيكل طرفى. ۲- الجرام والكيلوجرام: النيوتن. ”- الترمومتر المئوى. 
إجابة السؤال الثانى:  .)2(-١‏ ۲- (عد) الوزن. -٣‏ (ع3) من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة ( البارد ). 
إجابة السؤال الثالتٌ: ١‏ لتمنع احتكاك الفقرات ببعضها. ؟- نقل الرسائل العصبية بين أجزاء. الجسم المختلفة. 
۳ قياس درجة الحرارة. 
- يمنع وصول الحرارة إلى أيدينا ( لأنه مادة زديئة التوصيل للحرارة ). 
إجابة السؤال الرابع: ١-لحمايتهم.‏ 
-١‏ لأن القمر أصغر كتلة من الأرض حيث توجد غلاقة طردية بين الوزن والكتلة فكلما زادت 
كتلة الكوكب زاد وزنه وزاد.وزن الأجسام عليه. 1 
إجابة السؤال الخامس: ١‏ - لا تتيح الحركة قيما بين العظام . ۲ - سحب اليد بسر عة بسيب الأفعال المنعكسة . 
۳ لم تستطع النباتات تكوين البروتينات فى وجود النيتروجين . 
إجابة السؤال السادس: -١‏ الجهاز العصبى. ۲- الميزان ذو الكفة وذو الكفتين. 
٣‏ مواد جيدة التوصيل للحرارة. ۽ - الحيل الشوكى. 


: إجابة النموذج الثانى ف ءاوه 


إجابة السؤال الأول: ١‏ الأعصاب الشوكية. ”- ( ١‏ نيوتن ). 
۳- الزجاج والخشب. ٤‏ - الأكسجين. ١‏ 2 الكربون. 
إجابة السؤال الثانى: 
١‏ - ليمنع عودة الزئيق إلى المستودع بسرعة» فيعطى وقتا كافيًا لقراءة تدريج الترمومتر. 
”- لأنه يبقى سائلاً بين ( -۳۹ ٣٥۷ ٠‏ سيليزية ). - لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
- لآنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. © لتجئب الإصابة بأمراض العظام. 
إجابة السؤال الثالث: (أ) -١‏ تختفق الكائنات الحية وتتتهى الحياة. ۲ يسمح بالحركة فى اتجاه واحد . 


0 اسر يسو کی وه ی ی وو و 
وقد تسبب الوفاة. 
(ب) -١‏ تتيح الحركة فيما بين العظام. - تقل الرسائل العصبية بين أجزاء الجسم المختلفة. ْ 


إجابة السؤال الرايع: (أ) ١-بإمرار‏ الهواء على هيدر وكسيد البوتاسيوم ( لامتصاص ثانى أكسيد الكزبون من الهواء ) 
ثم نحاس مسخن ( ليتحد مع الأكسجين ). 
۲ بإضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف . ظ 
(ب) -١‏ قياس درجة حرارة المريض. ..١‏ حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. ظ 
0 5-ملء إطارات الطائرات وبعض أتواع المصابيح وغيرها. 


إجابة السؤال الخامس: 
..١‏ الخشب من المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها . 1- مفصبل الكو ع من المفاصل محدودة الحركة. 
٣۳‏ كلما زادت كتلة الكوكب زاد وزن الجسم عليه. ٤‏ - الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 


© يدخل غاز النيتروجين فى تركيب البارود. 
5- عند إدخال شريط من الماغنسيوم المشتعل قى مخبار به غاز الأكسجين تتكون مادة بيضاء اللون. 


القصل الدراسى الأول ت 
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الإجابات النموذجية ٻر 


إجابة النموذج الثالث 


إجابة السؤال الأول: 
٣(۱ 0‏ کجم). ۲ التيوتن. ٣١ ٣‏ درجة سيليزية + ٤١‏ درجة سيليزية. 
الخبز. ه_ الركبة. 
إجابة السؤال الثانى: () ١‏ المسئول عن الأقعال المنعكسة. ۲ يستخدم قى تقدير الوزن. 
(ب) ١‏ الميزان الزنبركى.< ۲ غاز ثاتى أكسيد الكربون. ٠‏ القعل المنعكس. 
ده ون اکاک 5 المخ. > - الترمومتز الطيى. 


إجابة السؤال الثالت: ١‏ الكتلة مقدار تايت لا يتغير بتغير المكان. 
۲ - الزئيق هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى. 
َك الأكسجين ضرورى لحدوث عملية الصدا. 
٤‏ - يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثاتى أكسيد الكربون قى ماء الجير الرائق. 
٥‏ يستخدم ثانى أكسيد الكربون فى إظفاء الحراتق. 
إجابة السؤال الرابع:  ١‏ لا يستطيع الإنسان الإمساك أو ك أو التحكم فى الأشياء الساخنة. - يتعرض للصداً. 
۳ تؤثز سلا على سلامة الجهاز الغصبى. 


إجابة السؤال الخامس: 
١‏ المقاصل و اسعة الحركة: تقيح الحركة قى جميع الجهات» » مثل : مقصل الكتف. 
المقاصل محدودة الحركة: . تتيح الحركة فى اتجاه واحد » مثل : مفصل الكوح. 
”- غاز الأكسجين: لا يشتعل ولكته يساعد على الاشتعال. غاز النيتروجين: لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
٣‏ الكتلة: مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
الوزن: قوة جذب الأرض للجسم. 


إجابة النموذج الرابع زا خم ٠‏ 
إجابة السؤال الأول: 
)١(‏ الميزان ذو الكفتين أو ذو الكفة الواحدة ء النيوتن. (۲) الألومنيومء النحاس. (5) ٣١‏ - 57 أسيليزية. 
)ع( البناء الضوئىء» التنقس. )٥(‏ ۲ زوجا.ء )3( الجمجمة» العمود الفقارىء الققص الصدرى. 


إجابة السؤال الثانى: 
٢ -‏ زوجا. ؟- المخيخ. ٠‏ النيتروجين. 
+ ثانى أكسيد الكريون. ت الزنبيركى. 57 التنحاس. 
إجابة السؤال الثالث: 
؟ الكتلة. ؟- الترمومترات. + ثانى أكسيد الكريون. 
21 غاز الأوزون. 26 الحبل الشوكى. = المفاصل. 
إجابة السؤال الرابع: 
١‏ - عند إضافة الخميرة يحدث تخمر/ ويتصاعد ثانى أكسيد الكربون الذى يتمدد يقعل الحرارةأفيجعل الخبز مساميا 
ومستساغ الطعم. / 


4 لأنه مسئول عن العمليات اللاإرادية مثل ضبريفته للقلب وجركة:الدهاز اشد 
_ لأتنه جيد التو صيل للحرارة. rf‏ = 


الصف السادس الابتداتى ‏ 


الإجابات النموذجية 


إجابة السؤال الأول: 
)١(‏ الخشبء البلاستيك. 7370 ققرة. 
۳١ )۳(‏ زوجاء ١7‏ زوجا. (4) الخشب أو اليلاستيك. 
(2) ذو الكقة الواحدة أو الكقتين» الزتيركى. (1) قوق أكسيد الهيدروجين ٠»‏ ثاتى أكسيد المنجنيز. 
إجابة السؤال الثانى: . 
١‏ - غاز ثانى أكسيد الكريون. ؟"- الأسمدة. 
٠٠١١-7‏ نيوتن. ٤‏ - النصقين الكرويين. 
©- الفخذ. 7- الأكسجين. 
إجابة السؤال الثالت: 
-١‏ الوزن. -١‏ الأكسى أسيتيلين. ۳- غاز التيتروجين. 
؟ - المخ. ٥-الأوتار.‏ “ - الغضاريف. 


إجابة السؤال الرابع: ( أجب بنفسك ). 


ا إجابة النموذج السادس 


إجابة السؤال الأول: ت 
١‏ - الوزنء الكتلة. - الطبى والمثوى. '- التنفس والاحتراق والتبغ. 
*- المخ والجمجمة. -٥‏ هيكل محورى وهيكل طرفى. 
إجابة السؤال الثاتى: 
١‏ - الكتلة. اواد جود اللاو سول للحناوة. "- الفعل المتعكس: 
٤‏ - الجهاز العصبى. >- الهواء الجوى. 
إجابة السؤال الثالث: 


-١ (i)‏ تقاس الكتلة بالكيلوجرام الذى يكافئ ٠٠٠١‏ جرام. 
١‏ -يعتير النخاع المستطيل هو المسئولٌ عن تنظيم العمليات اللإرادية بالجسم. 
۳-يتحل قوق أكسيد الهيذروجين إلى ماء وأكسجين فى وجود ثاتى أكسيد المنجنيز. 
(ب) الوزن على الأرض =1 × ٠١۰‏ د ٦١١‏ نيوتن . 
الوزن على القمر = ٠٠١ = ٦ + 5٠٠‏ قيوتن . 
إجابة السؤال الرابع: 
-١‏ لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
الاب شققة ى س ةاي العصبى. 
"د لأنه ¥ يشقظل ولا يساعد حل الاشقعلا. 
٤‏ - لحمايتهم. 


الفقصل الدراسى الأول ٠‏ 


